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PART III 
Public Works Department 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. DB 8 - 2980 /2012 . 


29th September 2012 . 


e 


s 


The tenders for pre- qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ 
Class Contractors /Firms of Kerala Public Works/ Irrigation 
Department who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (forty percentage) of 
the estimate PAC of work during the last five years. All 
bid /tender documents are to be submitted online only and 
no manual submission of the same shall be entertained . A 
bid submission fee of 26 ,000 shall be remitted in the 
form of D . D . in favour of Superintending Engineer, 
Roads and Bridges , South Circle , Thiruvananthapuram 
payable at Thiruvananthapuram . The scanned copies of 
EMD , cost of tender documents /bids submission fee , 
Registration Certificate duly attested by the 
Superintending Engineer/Executive Engineer, PWD, Kerala , 
preliminary agreement, Bid Capacity Certificate and EMD 


Exemption Certificate ( if any ) shall be submitted online 
and subsequently in a separate cover physically on or 
before the prescribed date and time of opening , otherwise 
such tenders will be rejected . 

Re- tender No . - P. Q . 15 /SESC /2012- 13. 

Name of work — NABARD -RIDF XVII — Construction 
of Thykattussery Bridged across Olavaippukayal in 
Thuravoor Pampa Road (Phase -II). 

Estimate PAC - 55 , 71, 14 ,924 . 

Nature of works — Bridge proper, Approaches Road , 
protective work Embankment — Stabilisation , Culvert, Pipe 
Culvert. 

E .M .D . - 1,39 ,27 ,900 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 ( including tax ). 

Sale of tender documents can be downloaded from 
PWD website www. etenders.kerala. gov.in 

Last date and time of receipt of tender — 7 - 11 - 2012 
upto 4 p. m . 
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- Date and time of opening of tender - 9 - 11 - 2012 

TENDER NOTICE 
at 12 noon . 

No, DB 13 / 4675/2009 . 

29th September 2012 . 
Time of completion — 36 months. 

The tenders are invited by the undersigned for the 
All the tender conditions prevailing in this 

following works on behalf of the Governor of Kerala from 
department regarding tender Pre - qualification are 

Registered Contractors of Public Works Department. The 
applicable to this tender also . Further details, if required 

cost of tender schedule shall be as DD in favour of 
can be had from this office during working hours. 

Superintending Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 

Thiruvananthapuram should be attached with the tender 
- സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിര documents. The opening of tender is fixed at 4 . 30 p . m . 
ത്തുകളും പാലങ്ങളും ദക്ഷിണ മേഖല , തിരുവനന്തപുരം, ചുവടെ on the same day of receipt of tender . The tender should 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പ be submitted so as to reach the undersigned on or 

ത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ കുറ before the prescribed date and time for each work as 
യാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി below by Registered Post/ Speed Post. 
( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തി 
ട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ / സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 

Si. Tender No. and Name of 

EMD 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തു 

No. Work with Estimate Amount 
ന്നതിനുമായുള്ള ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി ക്ഷണിക്കുന്നു . 

Roads Division , Kottayam 
ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാറ്റ് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, ആർ. ആന്റ് ബി ., ദക്ഷിണ മേഖല , 

140/ SESC/2012 -13 - Improvements to 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് 

Areekara Ramapuram road @ ch . 0 /000 
നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

to 5 / 060 km - 1 ,15,00, 000 

2, 87, 500 
എഞ്ചിനീയർ/ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 

Roads Division , Pathanamthitta 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, പരിചയ 

2 141 / SESC /2012 -13 - Re- construction of 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിര ത ദ വ്യം ഒഴി വാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

a Bridge at Valiachal in Jacobs road in 
ഉണ്ടങ്കിൽ അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓൺ ലെ നിൽ 

Mallappally Taluk in Pathanamthitta 
സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 

1 ,95,00, 000 

4 ,87, 500 
ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽമുഖേന എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

3 142 /SESC/ 2012 - 13 - Improvements to 
അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

Thiruvalla Kumbazha road km . 
- ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. കൃ . 15 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 -13 . 

0 /00 to 5/ 400 (km . 3/ 400 to 4/ 335) 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി . എഫ്. 

(Re -tender) - 1, 49,95 ,476 

3 , 74, 900 
XVII - തുറവൂർ പമ്പാ റോഡിൽ ഒല വെയിപ്പ് കായലിന് 

-- Cost of tender form (including VAT) - 17,992 for 
കുറുകെ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (ഭാഗം-II ). 

Sl. No . 1 , 26 ,000 for Sl. No. 2 and 23 , 400 for 
അടങ്കൽ തുക - 55,71,14,924 . 

Sl. No . 3 . 
പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും 

Tender schedule can be downloaded from PWD 
എംബാങ്ക്മെന്റ്, കലുങ്ക്, പൈപ്പ് കലുങ്ക്. 

website www .keralapwd.gov.in. 

Last date and time of receipt of tender 
നിരതദ്രവ്യം- 1,39,27,900. 

6-11 - 2012 upto 4 p. m . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 26,000 ( നികുതിഉൾപ്പെടെ). Classification of Contractor - " A Class . 
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Period of completion — 8 months for Sl. Nos. 1, 3 and 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതെടുക്കാവു 12 months for Sl. No . 2 . 
ന്നതാണ്. 

All the tender conditions in this Department are 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും applicable to this tender also . 
സമയവും - 7 - 11 - 2012 , 4 മണി. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 9 - 11 -2012 , 

എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 
12 മണി. 

താഴെപ്പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 

നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 36 മാസം. 

ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുതല ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 

കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
മറ്റ് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 

വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 
Office of the 

ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
Superintending Engineer, 

| ( Sd.) 

ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
Roads and Bridges , 

Superintending Engineer - സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4. 30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ 
South Circle , 

( For and on behalf of the തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് 
Thiruvananthapuram . 

Governor of Kerala ). പോസ്റ്റ്മുഖേന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
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ദർഘാസ് നമ്പരും 

A bid submission fee of 26 ,000 shall be remitted in the 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

form of DD in favour of the Superintending Engineer, 
നമ്പർ 
അടങ്കൽ തുകയും 

P. W . D . Buildings, South Circle , Thiruvananthapuram 

payable at Thiruvananthapuram . The scanned copies of 
കോട്ടയം ഡിവിഷൻ 

EMD , Cost of tender documents /bid submission fee , 
140 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2012 - 13 - അരീക്കര 

Registration Certificate duly attested by the Superintending 
രാമപുരം റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 

Engineer/Executive Engineer, P.W . D ., Kerala , Preliminary 

Agreement, Bid Capacity Certificate and EMD exemption 
5 / 060 വരെ - 115 ലക്ഷം 

2 ,87 , 500 

certificate (if any ) shall be submitted online and 
പത്തനംതിട്ട ഡിവിഷൻ 

subsequently in a separate cover physically on or before 

the prescribed date and time of opening, otherwise such 
141/എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2012 - 13 വലിയചാൽ 

tenders will be rejected . 
പാല ത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം 
( ജേക്കബ്സ് റോഡ് മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് 

Tender No. - P.Q . 15/SESCBL /2012 -13. 
പത്തനംതിട്ട ജില്ല ) - 195 ലക്ഷം 

4, 87 , 500 

Name of work — RIT Kottayam — Construction of 
142/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2012 -13 - തിരുവല്ല 

Computer Science Block . 
കുമ്പഴ റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 

Estimate PAC - 5 ,90, 00 ,000 . 
5 / 400 വരെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ 
( കി. മീ . 3/ 400 മുതൽ 4/335 വരെ) - 

Type of building - R . C. C . framed structure . 
1,49 , 95 , 476 

3 ,74, 900 

No. of floors — 4 floors. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 17,992, Foundation — Column footings . 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 26, 000 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 22,400 . 

Doors and Windows - Anjili wood doors and 
ദർ ഘാ സ് ഫോ റ ങ്ങ ൾ www. keralapwd . gov .in 

shutters with HDF moulded . 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

Flooring — Vitrified tiles . 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും EMD - 14,75,000 . 
സമയവും - 6 - 11- 2012, 4 മണിവരെ. 

Cost of tender documents — 26 ,000 ( including VAT). 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 

Last date and time of receipt of tender - 12 -11 - 2012 , 
- പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 

- 6 p . m . 
1- നും 3 - നും 8 മാസം, കമനമ്പർ 2 - ന് 12 മാസം. 

| Date and time of opening of tender - 15 - 11 - 2012 , 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 

| 11 a . m . 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

Time of completion — 18 months. 

Tools and plants required for the earth work 
Office of the 

Concrete mixture 0 .25m , Capacity - 2 Nos., Concrete 
Superintending Engineer, 

Vibrate Petrol — 2 Nos ., Welding machine — 1 No., 
Roads and Bridges, 

Scaffolding steel (1000m ) shuttering steel or plywood 
South Circle , 

( Sd.) 

800m , 5HP pump set diesel with mortar - 1 No ., Tipper 
Thiruvananthapuram. Superintending Engineer . 

Lorry — 2 Nos., 1000 Litre PVC portable water tank . 

All other conditions are same as prevailing in this 
PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICES 

Department regarding tender are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 

this office during working hours . 
(1 ) 

-- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം 
No. BSC-1/2012-13/DBGL/D1. 28th September 2012. 

ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
Tenders for pre - qualification and execution of the ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
Building work is invited by the undersigned from സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 % - ൽ 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ class കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
Contractors/ Firms of Kerala Public Works/ Irrigation - ( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടു 
Department who have successfully completed at least one ള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകൾ സ്ഥാപന 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of ങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
the estimate PAC of works during the last five years . All | പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമായുള്ള ദർഘാസുകൾ 
bid /tender documents are to be submitted online only and ഓൺലൈനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ 
no manual submission of the same shall be entertained . തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
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ബിൽഡിംഗ്സ് ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ 
എടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് നിരതദ വ്യം , ദർഘാസ് 
പമാണങ്ങളുടെ വില , സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ / 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും 
സ്കാൻ ചെയ്ത്ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ/ 
കൊറിയർ മുഖേന എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 
പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ഇ - ടെണ്ടർ നമ്പർ - പി . ക . 15 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . 
ബി .എൽ. 2012 - 13. 


the estimate PAC of works during the last five years . All 
bid / tender documents are to be submitted online only and 
no manual submission of the same shall be entertained . A 
bid submission fee of 26 ,000 shall be remitted in the 
form of DD in favour of the Superintending Engineer, 
P . W . D . Buildings South Circle , Thiruvananthapuram 
payable at Thiruvananthapuram . The scanned copies of 
EMD , Cost of tender documents /bid submission fee , 
Registration Certificate duly attested by the Superintending 
Engineer/ Executive Engineer, P. W . D ., Kerala , Preliminary 
Agreement, Bid Capacity Certificate and EMD exemption 
certificate ( if any ) shall be submitted online and 
subsequently in a separate cover physically on or before 
the prescribed date and time of opening , otherwise such 
tenders will be rejected . 


പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- ആർ. ഐ . റ്റി . കോട്ടയം കമ്പ്യൂട്ടർ 
സയൻസ് ബ്ലോക്കിനുവേണ്ടി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. 


അടങ്കൽ തുക - 5,90 ,00, 000. 

കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി. ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 


നിലകളുടെ എണ്ണം 4. 


ഫൗണ്ടേഷൻ - കോളം ഷൂട്ടിംഗ്. 


വാതിലുകളും ജനലുകളും - ആഞ്ഞിലി വാതിലുകളും 
ഷട്ടറുകളും. 

ഫ്ളോറിംഗ് വെടിഫൈഡ് ടൈൽസ്. 


Tender No . - P.O . 16/SESCBL/2012-13 . 

Name of work — Construction of Residential Quarters, 
Govt. Medical College , Kottayam . 

Estimate PAC - 6,00,00,000 . 
Type of building — R .C .C . framed structure . 
No . of floors 4 floors . 
Foundation — Isolated foundation . 

Doors and Windows - Steel casement window , 
powder coated galvanized steel FRP pultruded door frames , 
HDF moulded skin door. 

- Flooring - Granite polished slab , vitrified tiles, ceramic 


നിരതദ്രവ്യം - 14,75,000 . 

ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - 26,000. ( വാറ്റ് 
ഉൾപ്പെടെ) 

ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 -11- 2012, 
6 മണി. 


tiles. 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 11 - 2012 , 11 മണി. 


EMD - 15,00 ,000 . 
Cost of tender documents — 26 ,000 (including VAT). 

Last date and time of receipt of tender - 27 -11- 2012, 
- 6 p . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 11 -2012, 
11 a . m . 


കാലാവധി 18 മാസം. 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ളും യന്ത 
സാമഗ്രികളും കോൺക്രീറ്റ് മിക് സർ 0 .25m _ 2 എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് പെട്രോൾ - 2 എണ്ണം, വെൽഡിംഗ് 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, സ്കാഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽ ( 1000m2) , 
ഷട്ടറിംഗ് സ്റ്റീൽ പ്ലൈവുഡ് 800m , 5 എച്ച്. പി. പമ്പ് സെറ്റ് - 
ഒരെണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി - 2 എണ്ണം, പി . വി . സി . വാട്ടർ ടാങ്ക് 
1000 ലിറ്റർ. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. 


Time of completion — 24 months. 

Tools and plants required for the earth work 
Concrete mixture 0 .25m , Capacity - 2 Nos., Concrete 
Vibrate Petrol — 2 Nos. , Welding machine — 1 No., 
Scaffolding steel (1000m ), Shuttering steel or plywood 
800m , 5HP pump set diesel with mortar - 1 No ., Tipper 
Lorry – 2 Nos ., 1000 Litre PVC portable water tank . 

All other conditions are same as prevailing in this 
Department regarding tender are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 
this office during working hours. 

- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം 
ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ ത്തി നകം ചെയ്തു 


No . BSC-1/2012 -13/DBGL/D11. 28th September 2012. 

Tenders for pre - qualification and execution of the 
Building work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ class 
Contractors / Firms of Kerala Public Works/ Irrigation 
Department who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 


23rd OCT. 2012 ). 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


299 


തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകൾ Department who have successfully completed at least one 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമായുള്ള ദർഘാസുകൾ the estimate PAC of works during the last five years. All 
ഓൺലൈനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ bid/tender documents are to be submitted online only and 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, no manual submission of the same shall be entertained . A 
ബിൽഡിംഗ്സ് ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ bid submission fee of 26 ,000 shall be remitted in the 
എടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് form of DD in favour of the Superintending Engineer, 
പമാണങ്ങളുടെ വില , സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ P . W . D . Buildings, South Circle, Thiruvananthapuram 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ payable at Thiruvananthapuram . The scanned copies of 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, EMD , cost of tender documents /bid submission fee , 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും 

Registration Certificate duly attested by the Superintending 
സ്കാൻ ചെയ്ത്ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം 

Engineer/ Executive Engineer, P. W . D ., Kerala , Preliminary 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ 

Agreement, Bid Capacity Certificate and EMD exemption 
കൊറിയർ മുഖേന എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 

certificate ( if any) shall be submitted online and 
പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

subsequently in a separate cover physically on or before 
ഇ - ടെണ്ടർ നമ്പർ - പി . ക്യു . 16 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . the prescribed date and time of opening, otherwise such 
ബി.എൽ. 2012- " 13. 

tenders will be rejected . 
- പ്രവർത്തിയുടെ പേര് കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ | Tender No. - P. O .17 / SESCBL/ 2012 -13 . 
കോളേജിന്റെ റസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 

Name of work — Construction of K . R . Narayanan 
വേണ്ടി. 

- Memorial Hospital, Uzhavoor-Phase II . 
അടങ്കൽ തുക - 6,00, 00 ,000. 

Estimate PAC - 9,34,50,000. 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി. ഫയിംഡ് 

Type of building - RCC framed structure. 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 
നിലകളുടെ എണ്ണം 4. 

No. of floors — 2nd to 6th floor. 

Foundation — Nil 
വാതിലുകളും ജനലുകളും സ്റ്റീൽ കേസ്മെന്റ് ജനൽ. 
ഫ്ളോറിംഗ്- ഗ്രാനൈറ്റ്. 

Doors and Windows - Anjili wood . 

Flooring — Vitrified and Granite flooring. 
നിരതദ്രവ്യം - 15,00,000 . 

EMD - 23,36,250. 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - 2 6, 000 ( വാറ്റ് 
ഉൾപ്പെടെ). 

Cost of tender documents — 26 ,000 ( including VAT ). 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

Last date and time of receipt of tender — 27 -11- 2012, 
27 - 11- 2012, 6 മണി. 

6 p . m . 
ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും Date and time of opening of tender — 30 - 11 - 2012 , 
സമയവും 30 - 11- 2012 , 11 മണി. 

11 a . m . 
കാലാവധി 24 മാസം. 

Time of completion — 24 months. 
ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപ ക ര ണ ങ്ങളും യന്ത 

Tools and plants required for the earth work 
സാമഗ്രികളും - കോൺക്രീറ്റ് മിക് സർ 0. 25m - 2 എണ്ണം, 

- Concrete mixture 0 . 25m , Capacity - 2 Nos., Concrete 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് പെട്രോൾ - 2 എണ്ണം, വെൽഡിംഗ് 

Vibrate (Petrol) — 2 Nos., Welding Machine — 1 No ., 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, സ്പാ ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽ (1000 m2) 

Scaffolding steel — 1000m², Shuttering steel or plywood 
ഷട്ടറിംഗ് സ്റ്റീൽ പ്ലൈവുഡ് 800 m , 5 എച്ച്. പി. പമ്പ് സെറ്റ് - 

800m , 5HP pump set diesel with mortar - 1 No ., Tipper 
1 എണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി - 2 എണ്ണം, പി. വി. സി. വാട്ടർ ടാങ്ക് 

Lorry — 2 Nos., 1000 Litre PVC portable water tank . 
1000 ലിറ്റർ. 

All other conditions are the same as prevailing in this 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 

Department regarding tender are applicable to this 
മറ്റു അ നു ബ ന്ധ നിയ മ ങ്ങളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 

tenders also . Further details if required can be had from 
ബാധകമായിരിക്കും. 

this office during working hours. 
( 3 ) 

-- കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം 
No. BSC -1/ 2012-13 /DBGL/D13 . 28th September 2012 . 

- ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
Tenders for pre- qualification and execution of the - ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
building work is invited by the undersigned from - സാമ്പ ത്തി ക ശേ ഷി യു ള്ള വരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ class - 40 % - ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും 
Contractors /Firms of Kerala Public Works /Irrigation ഒരു പണി ( ഒറ്റപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്ത 


Gaz , No. 20 /2012/DTP (PWD ) . 
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തീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകൾ/ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന തി നുമായുള്ള 
ദർഘാസുകൾഓൺലൈനായി ക്ഷണിക്കുന്നു . ഷെഡ്യൂളിന്റെ 
വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് നിരതദ്രവ്യം, 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില , സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ/ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും 
സ്കാൻ ചെയ്ത്ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ തപാൽ 
കൊറിയർ മുഖേനയോ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. കൃ . 17 /എസ്. ഇ . എ സ് . സി . 
ബി .എൽ. 2012 - 13 . 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്- ഉഴവൂർ കെ . ആർ. നാരായണൻ 
മെമ്മോറിയൽ ആശുപ്രതിയുടെ നിർമ്മാണം - 2 -ാം ഘട്ടം. 


| Sl. 


അടങ്കൽ തുക - 


9,34,50, 000. 


കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 


നിലകളുടെ എണ്ണം- 2 മുതൽ 6 നില വരെ. 


വാതിലുകളും ജനലുകളും ആഞ്ഞിലി. 
ഫ്ളോറിംഗ് - വെടിഫൈഡ്, ഗ്രാനൈറ്റ്. 


TENDER NOTICES 

- (1) 
No. BSC-1/2012-13/DBGL/D2. 28th September 2012. 

Competitive re -tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered contractors of Kerala PWD Class ‘ A ’ category 
for the following works so as to reach this office on or 
before the date specified . Tenders will be opened at 3. 30 
p . m . on the date of specified by the undersigned or other 
authorized officers . Tenders should be submitted so as to 
reach the undersigned on or before date and time 
prescribed for each work . Sealed tenders should be sent 
by post only so as to reach the same within the 
prescribed date and time itself . 
Tender No . and Name 

EMD 
No . 

of Work with PAC 
- 1 145/ SESCEL /2012 - 13 _ NABARD 

RIDF XVI– Upgradation of Community 
Health Centre, Neendakara — Construction 
of Palliative Care Unit and Providing 

Labour room facilities - 71, 66 ,874 1 ,79 ,200 
2 146 /SESCBL / 2012 - 13 — Construction of 

Proposed Ladies Hostel Building for 
Govt. Women s ITI, Chengannoor 
- 57 , 50,000 

1 ,43 ,750 
3 147 /SESCBL /2012 - 13 — Construction of 

Amenity Centre for Women in Govt. ITI, 
Chengannoor - 17,25,000 

43,150 
4 148 / SESCBL / 2012 - 13 — Construction of 

New Building for Govt. ITI, 
Malayinkeezhu - 4,63 ,00 ,000 

11 , 57 ,500 
5 149/ SESCBL / 2012 - 13 _ USR to damaged 

compound wall ( East side) of District 
Jail, Kollam - 30,00, 000 

50,000 
6 150 /SESCBL / 2012 - 13 — Improvements of 

NGO Quarters, Kottyam - F Type- 30 Nos., 
C Type- 20 Nos. ND Type - 16 Nos., 
NC Type -8 Nos., NE type - 12 Nos. 
- - 34,50,000 

50,000 
7 151/SESCBL /2012 - 13 — Construction of 

three storied building for Trauma care 
centre , Laboratory , male and female 
Ward etc . at District Hospital, Kollam 
- 2, 50, 00,000 

6 ,25,000 
- 152/ SESCBL/ 2012 - 13 _ Construction of 

Critical Care Ward , ICU , etc. by vertical 
extension of casualty building at District 
Hospital, Kollam changed to construction 
of Surgical Ward at 1st floor of the 7 
storied building for A . A . Rahim Memorial 

District Hospital, Kollam - 1 ,00,73, 000 2, 51,825 
9 153/ SESCBL/2012 -13 - Construction of 

Laboratory Block for Govt. Polytechnic 
College , Cherthala — 4 ,00 ,00 ,000 

- 10, 00,000 


നിരതദ്രവ്യം- - 


23 , 36 ,250. 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - 26, 000 ( വാറ്റ് 
ഉൾപ്പെടെ). 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 11- 2012 , 6 മണി. 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 11-2012, 11 മണി. 


കാലാവധി 24 മാസം. 


ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപ ക ര ണ ങ്ങളും യന്ത 
സാമഗ്രികളും കോൺക്രീറ്റ് മിക് സർ 0.25m _ 2 എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് പെട്രോൾ - 2 എണ്ണം, വെൽഡിംഗ് 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, സ്കാഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽ 100om , ഷട്ടറിംഗ് 
സ്റ്റീൽ പ്ലൈവുഡ് 80om , 5 എച്ച്. പി. പമ്പ് സെറ്റ് - 1 എണ്ണം, 
ടിപ്പർ ലോറി - 2 എണ്ണം, പി . വി. സി. വാട്ടർ ടാങ്ക് 1000 ലിറ്റർ. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റു അ നു ബ ന്ധ നിയ മ ങ്ങളും ഈ ദർഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Superintending Engineer 
(for and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 
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(2) 


2 146/ എസ്. ഇ . എസ് . സി . ബി . എൽ. 2012 - 13 
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് 
ഐ . റ്റി. ഐ .- യിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിനു 
വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണം 
- 5, 75, 000 


1, 43 ,750 


3 147 /എസ്. ഇ . എസ്. സി . ബി . എൽ. 2012 - 13 

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ 
ഗവൺമെന്റ് ഐ . റ്റി . ഐ . യിൽ പുതുതായി 
നിർമ്മിക്കുന്ന അമിനിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മാണം 
| 17 ,25,000 


43 ,150 


4 148 /എസ്. ഇ . എസ്. സി . ബി . എൽ. 2012 - 13 

മലയിൻകീഴ് ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. ഐ . യിൽ 
പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 4,63,00 , 000 


11,57 , 500 


149 /എസ്. ഇ . എസ്. സി. ബി. എൽ./ 2012 - 13 

കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിന്റെ ചുറ്റുമതിലിന്റെ 
( കിഴക്കുവശം) അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
30,00 ,000 

- 50 , 000 


- 6 


| Cost of tender forms - 11 , 232 for Sl. No. 1 , 
- 9,048 for Sl. No . 2 , 2 , 704 for Sl. No. 3, 26,000 
for Sl. Nos. 4, 7, 9 , 4, 680 for Sl. No. 5, 5 ,408 for 
Sl. No . 6, 15,800 for Sl. No . 8. 

Last date and time of receipt of tender — 31- 10 - 2012 
up to 3 p. m . for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 15- 11 - 2012 
up to 3 p . m . for Sl . Nos. 4 , 5 , 6 , 7 , 8 and 22 - 11 - 2012 
up to 3 p. m . for Sl. No. 9 . 

Date and time of opening of tender — 31- 10 - 2012 
up to 3 .30 p . m . for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , 15 - 11 -2012 
up to 3 .30 p . m . for Sl. Nos. 4, 5, 6 , 7, 8 and 22 - 11 - 2012 
up to 3 .30 p . m . for Sl. No. 9 . 

Class of contractor - " A Class for Sl . Nos. 1, 2 , 4, 
7, 8 , 9 and "B Class or above for Sl. Nos. 3 , 5, 6. 

Period of completion — 8 months for Sl. No. 1 , 
6 months for Sl. No . 2 , 4 months for Sl. No. 3 , 18 months 
for Sl. No . 4 , 3 months for Sl. Nos . 5, 6, 15 months for 
Sl. No. 7 , 9 months for Sl. No. 8 , 24 months for Sl. No. 9 . 

Name of Division — Buildings Division , Kollam for 
Sl. Nos. 1, 5 , 7 , 8, Buildings Division , Alappuzha for 
Sl. Nos. 2 , 3 , 9 , Buildings Division , Thiruvananthapuram for 
Sl. No. 4 and Building Division , Kottayam for Sl. No. 6 . 

Tender documents and other particulars can be 
download in the PWD Website : www .keralapwd .gov. in . 
The tender documents should be received in this office 
before 3 p . m . on the tender date together with cost of 
tender form ( in the form of Demand Draft in favour of the 
undersigned ) and EMD . Only by Speed Post/Registered 
Post entertained and late tender will be rejected . All other 
existing conditions related to tender of Kerala Public 
Works Department will be applicable in this tender also , 
expcept clause 2111 in the PWD Manual revised edition 2012 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യ ർ , ബിൽ ഡിംഗ് സ്, തിരുവനന്തപുരം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ 
വകു പ്പിലെ “ എ , " ബി ക്ലാസ് കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ 

പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അ ത് 

സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 2 മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 
| 145 /എസ്. ഇ .എസ്. സി . ബി.എൽ./ 2012 - 13 
നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി. എഫ്. നീണ്ടകര 
കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ 
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ 
നിർമ്മാണവും ലേബർ റൂമിന്റെ 
സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുംവേണ്ടി 
71, 66,874 

1,79,200 


150/എസ്. ഇ . എസ്. സി . ബി . എൽ. 2012 - 13 

കോട്ടയം എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ-എഫ് ടൈപ്പ് 
30 എണ്ണം, സി ടൈപ്പ്- 20 എണ്ണം, എൻ. ഡി . 

ടൈപ്പ്- 16 എണ്ണം, എൻ. സി . ടൈപ്പ്- 8 എണ്ണം, 
എൻ എ ടൈപ്പ്- 12 എണ്ണം-- 34,50 ,000 50,000 
151/എസ്. ഇ . എസ്. സി. ബി . എൽ. 2012 -13 
കൊല്ലം ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ ട്രോമാ കെയർ 
സെന്ററിന്റെയും ലാബോറട്ടറി പുരുഷൻ 
മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വാർഡ്മൂന്നു 
നില കെട്ടിട നിർമ്മാണം- 2,50 ,00,000 6,25,000 
- 152 /എസ്. ഇ . എസ്. സി. ബി. എൽ./2012 - 13 

കൊല്ലം ജില്ല ആശുപ്രതിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ 
കെയർ വാർഡ്, ഐ . സി . യു . തുടങ്ങി 
യവയുടെ നിർമ്മാണം- വെർട്ടിക്കൽ 
എക്സ്റ്റൻഷൻ മുഖേന എ . എ . റഹീം 
മെമ്മോറിയൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ 
സർജിക്കൽ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം - 
1, 00,73, 000 

2 ,51, 825 
9 153/എസ്. ഇ . എസ്. സി. ബി. എൽ. 2012- 13 
ചേർത്തലയിലെ ഗവ . പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിൽ ഒരു ലാബോറട്ടറി ബ്ലോക്ക് 
നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലി - 4,00, 00,000 

10, 00 , 000 


(1) 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 11,232, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9,048, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 2 ,704, ക്രമനമ്പർ 4, 7 , 9 ഇവയ്ക്ക് 26,000, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് 4 ,680 , കമ നമ്പർ 6 - ന് 5, 408 , ക്രമ നമ്പർ 8 - ന് 
15, 800 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെ 31 - 10 - 2012 , 3 
മണിവരെ, കമ ന മ്പർ 4 മുതൽ 8 വരെ 15 - 11 - 2012, 3 
മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 22 -11- 2012, 3 മണിവരെ. 


23rd OCT. 2012 ). 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


302 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 3 വരെ 31 - 10 - 2012, 3.30 മണിവരെ, കമനമ്പർ 4 
മുതൽ 8 വരെ 15 - 11 - 2012, 3. 30 മണിവരെ, കമനമ്പർ 9 - ന് 
22 - 11 - 2012, 3.30 മണിവരെ. 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 7, 8, 9 
ഇവയ്ക്ക് “ എ ക്ലാസ്, കമനമ്പർ 3, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് " ബി 


ക്ലാസ്. 


- പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി – ക്രമനമ്പർ 
1- ന് 8 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 4 
മാസം, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5 - നും 6 - നും 3 
മാസം, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 15 മാസം, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 9 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 24 മാസം. 


പ വ ത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ ( ബിൽഡിംഗ് സ് 
ഡിവി ഷൻ) - കമ ന മ്പർ 1, 5 , 7 , 8 ഇവയ്ക്ക് കൊല്ലം, 
കമ ന മ്പർ 2 , 3 , 9 ഇവയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ, കമ നമ്പർ 4 - ന് 
തിരുവനന്തപുരം, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് കോട്ടയം. 
-- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയ തി ക്ക് മുമ്പ് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും 
നിര ത ദ വ്യവും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടാതെ 2012 - ലെ പി . ഡബ്ലു . ഡി . മാന്വൽ അനുസരിച്ച് 2111 
ഖണ്ഡിക ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ടെണ്ടറിന് 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Class of contractor — ‘ A ’ Class . 
| Period of completion - 15 months. 

Name of Division - Buildings Division, 
Thiruvananthapuram . 

Tender documents and other particulars can be 
download in the PWD Website : www .keralapwd. gov. in . 
The tender documents should be received in this office 
before 3 p . m . on the tender date together with cost of 
tender form (in the form of Demand Draft in favour of the 
undersigned ) and EMD. Only by speed post entertained 
and late tender will be rejected . All other existing 
conditions related to tender of Kerala Public Works 
Department will be applicable in this tender also , except 
clause 2111 in the PWD Manual revised edition 2012 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ 
വകു പ്പിലെ “ എ ക്ലാസ് കരാർ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദ ർ ഘാസിന്റെ കാലാവധി അ ത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 2 മാസം വരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കകം 
തപാൽ മുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃ ത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 154/ എസ്. ഇ .എസ്. സി. ബി .എൽ./2012 - 13 നെയ്യാറ്റിൻകര 
താലൂക്ക്ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം- 2,97,00 ,000. 


- (2 ) 


നിരതദ്രവ്യം - 7 ,42 ,500 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
26, 000 . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8- 11 - 2012, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8- 11-2012 , 
3. 30 മണി. 


No. BSC -1/2012 -13/DBGL/D10 . 28th September 2012 . 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work is invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered Contractors of Kerala PWD Class ‘ A ’ 
category for the following works so as to reach this 
office on or before the date specified . Tenders will 
be opened at 3 . 30 p . m . on the date of specified by the 
undersigned or other authorized officers . Tenders should 
be submitted so as to reach the undersigned on or 
before the date and time prescribed for each work as 
mentioned below by Registered Post /Speed Post/Courier. 
Sealed tenders should be sent by post only so as to 
reach the same within the prescribed date and time itself. 

Tender No. and Name of Work with PAC 
154 /SESCBL / 2012 - 13 — Construction of Taluk Office 
Complex at Neyyattinkkara - 2,97, 00 ,000 . 

EMD - 7,42,500 . 

Cost of tender form - 26,000 Including VAT. 
| Last date and time of receipt of tender _ 8 - 11 - 2012 
up to 3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 8 - 11 - 2012 
at 3 . 30 p . m . 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 
പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 മാസം. 
( പ്രവൃ ത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവി ഷൻ - ബിൽ ഡിംഗ് സ് 
ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം. 

ദർ ഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയ തി ക്ക് മുമ്പ് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും 
നിര ത ദ വ്യവും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടാതെ 2012 - ലെ പി . ഡബ്ല . ഡി . മാന്വൽ അനുസരിച്ച് 
2111 ഖണ്ഡിക ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
ടെണ്ടറിന് ബാധകമായിരിക്കും. 
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No . BSC -1/2012-13/DBGL/D12. 29th September 2012. 

Competitive re- tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
Registered contractors of Kerala PWD Class ‘ A ’ category 
for the following works so as to reach this office on or 
before the date specified . Tenders will be opened at 
3 . 30 p . m . on the date specified by the undersigned or 
other authorized officers . Tenders should be submitted so 
as to reach the undersigned on or before the date and 
time prescribed for each work . Sealed tenders should be 
sent by post only so as to reach the same within the 
prescribed date and time itself . 
Tender No. and Name 

EMD 
No. 

of Work with PAC 


- ST . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ 
വകു പ്പിലെ " എ ക്ലാസ് കരാർ റു കാ രിൽ നിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
ആ ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അ ത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം മുതൽ 2 മാസംവരെ 
ആയിരിക്കും. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്കകം 
തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
155/എസ്. ഇ . എസ്. സി . ബി . എൽ. 2012 -13 
തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 
ആർക്കിടെക്ച്ചർ വിഭാഗത്തിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
എക്സ്റ്റെൻഷൻ പണികൾക്കുവേണ്ടി 
- 2,50,00,000 

6 ,25,000 
156/എസ്. ഇ . എസ്. സി . ബി . എൽ. 2012 - 13 
അസൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ്- തിരുവനന്തപുരം, 
പുലയനാർകോട്ട നെഞ്ചുരോഗ ആശുപ്രതി 
യിലെ 4, 5, 6 വാർഡുകളിലെ ഡോക്ടർ 
മാരുടെ മുറികളും ഫ്രണ്ട് ലോബിയും 
ഇടനാഴിയും നവീകരണവും മൂന്ന് ടോയ്ലറ്റു 
കളുടെ നിർമ്മാണവും- 1,50, 00,000 

3 ,75, 000 
3 157 /എസ്. ഇ . എസ്. സി. ബി . എൽ. 2012- 13 

ഹെൽത്ത് ആന്റ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ 
വകുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- കാർഡിയോളജി ആന്റ് കാർഡിയോ 
തൊറാസിക് ബ്ലോക്കിന്റെ സിവിൽ വർക്കുകൾ 
1,58 ,00, 000 

3 ,95, 000 


6,25,000 


1 155 /SESCBL /2012 - 13 — CET — Construction of 

extension of Building to the Department 
of Architecture at College of Engineering , 

Thiruvananthapuram - 2,50 ,00 ,000 
2 156/SESCBL/ 2012 - 13 - Asset Maintenance 

works — Renovation of works in Ward 
No. 4, 5 , 6 Doctor s room, front lobby, 
passage and three toilet block etc . in Chest 
Disease Hospital, Pulayanarkotta, 

Thiruvananthapuram - 1,50 ,00 ,000 
3 157 /SESCBL / 2012 - 13 — Health and Family 

Welfare Department — Govt. Medical College , 
Kottayam — Civil Works for Cardiology 
and Cardiothoracic Block - 1 , 58 , 00 ,000 


3, 75,000 


3,95,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 26,000 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 23,400, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് 24, 648. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 11 - 2012, 3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 22 -11-2012, 
3. 30 മണി. 


| Cost of tender form - 26,000 for Sl. No. 1 , 
23 , 400 for Sl. No . 2 and 24 , 648 for Sl . No . 3 . 

Last date and time of receipt of tender - 22 -11 - 2012 
upto 3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 22 - 11 - 2012 
upto 3 .30 p . m . 

Class of contractor - " A Class. 
- Period of completion - 18 months for Sl. No. 1 , 
12 months for Sl. No. 2 and 9 months for Sl. No . 3 . 

Name of Division — Special Buildings Division , 
Thiruvananthapuram for Sl. No . 1, 2 and Special Buildings 
Division , Kottayam for Sl. No. 3 . 

Tender documents and other particulars can be 
downloaded in the PWD Website : www .keralapwd .gov .in . 
The tender documents should be received in this office 
before 3 p . m . on the tender date together with cost of 
tender form (in the form of Demand Draft in favour of the 
undersigned ) and EMD . Only by Speed Post/Registered 
Post entertained and late tender will be rejected . All other 
existing conditions related to tender of Kerala Public 
Works Department will be applicable in this tender also , 
except clause 2111 in the PWD Manual revised 
edition 2012 . 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - " എ ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 
1 - ന് 18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12 മാസം, കമനമ്പർ 3 - ന് 
- 9 മാസം. 


- പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ - കമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം, 
| കമ നമ്പർ 3 - ന് സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കോട്ടയം. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയ തിക്ക് മുമ്പ് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടറും 
നിരതദ്രവ്യവും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ( ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
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ഡാഫ്റ്റായി) ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റാവുന്ന വിധം 
എടുത്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർക്ക് 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർ ഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടാതെ 2012 - ലെ പി . ഡബ്ല . ഡി . മാനുവൽ അനുസരിച്ച് 
2111 ഖണ് ഡിക ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ടെണ്ടറിന് ബാധകമായിരിക്കും. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 

7,200 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12,900 + 5 % വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 3 - ന് 5 ,400 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
7,700 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 4,000 + 5 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 10 - 2012, 4 മണി. 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1- നും 
2 - നും 45 ദിവസം, കമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 60 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 30 ദിവസം. 


Office of the Superintending 
Engineer, PWD Buildings 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 -2605 - ഇ / 2012 . 

2012 ഒക്ടോബർ 4. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
വൈദ്യുത വിഭാ ഗം , തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം 4.30- ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
സ്വീക രിക്കു ന്നതും തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


-- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത്- കമനമ്പർ 1- നും 4 - നും 5 - നും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 
2 - ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ് 
ര ജി സ് ട്രേ ഷനുള്ള ട്രിപ്പിൾ ജംഗ് ഷൻ ടെക് നോ ള ജി 
പാ ന ല ക ളുടെ കേര ള ത്തിൽ സർവ്വീസ് സെന്ററുള്ള 
വിതരണക്കാർ, കമനമ്പർ 3- ന് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സും എച്ച്. ടി . യോഗ്യതയും. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
| പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവവൃത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് മാറാവുന്ന 
വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, 
കരാറു കാരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 
കരാർ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 
ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


1 


16 / 2012- 13 - ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി. ഡി . 
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൈദ്യുത പുനർ 
ക്രമീകരണം- 47,67,297. 40 


50 , 000 


17 / 2012 - 13 - ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സർവ്വീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട 
ത്തിൽ 30 കെ . വി. എ . കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 
സൗരോർജ്ജതിൻ ഫിലിം ട്രിപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ 
ടെക്നോളജി പാനൽ സ്ഥാപിക്കൽ 
85 , 80 ,790 

| 21,45, 500 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 - 2605 - ഇ / 2012. 


201 


2012 ഒക്ടോബർ 15 . 


50, 000 


3 18 / 2012 -13 - കോഴിക്കോട് സ്ത്രീകളുടേയും 

കുട്ടികളുടേയും ആശുപ്രതിയിൽ 200 കെ . വി. എ . 
ട്രാൻസ്ഫോർമർ, എ . പി . എഫ്. സി . 
പാനൽ, ആർ. എം. യു . എന്നിവ സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 

പ്രവൃത്തി) - 35, 91,229 
4 19 / 2012 - 13 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേക വൈദ്യുത 
മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
പ്രവൃത്തികൾ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 

50, 69,200 
20/ 2012- 13 - നിലമ്പൂർ ഐ . ടി. ഐ .-ക്കുവേണ്ടി 
പുതുതായി പണിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 26 ,56,714 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
വൈദ്യുത വിഭാ ഗം , തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം 4. 30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം 
വരെ ആയിരിക്കും. 


1,26,750 


50 , 000 
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| കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

- അടങ്കൽ തുകയും 
21/2012- 13 - തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ 

കെ . കെ . ടി. എം . കോളേജിൽ പുതുതായി 
പണിയുന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ 
എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനം 
സ്ഥാപിക്കൽ - 30,01,934 

50 ,000 
22 /2012 - 13 - ടി പുതുതായി പണിയുന്ന 
കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ 160 കെ . വി. എ . 
ട്രാൻസ്ഫോർമർ, ആർ. എം . യു , 100 

കെ . വി . എ . ജനറേറ്റർ എന്നിവ 
സ്ഥാപിക്കൽ- 24,72,410 

50,000 


കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 
- 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ 
മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


2 


ചീഫ് എഞ്ചീനിയറുടെ കാര്യാലയം, ( ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, - സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ബിൽഡിംഗ്, തിരുവനന്തപുരം. ( വൈദ്യുത വിഭാഗം). 
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23/ 2012- 13 ടി പുതുതായി പണിയുന്ന 
കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഫയർ 
സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ - 
| 29, 07 , 029 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


50, 000 


- 24 / 2012 -13 - എറണാകുളം കേരള 

ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള എ . സി . 
പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി ഉയർത്തൽ - റേറ്റ് 
ക്വാട്ടിംഗ് 


4 ,47, 000 


നമ്പർ ഡി . ബി . റ്റി .എൻ.1/ 2012 - 13( 12). 2012 ഒക്ടോബർ 10. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, ഇടുക്കി താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 2012 
ഒക്ടോബർ മാസം 31 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
തുമാണ്. 
- കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 

പുതുക്കൽ ടാർ വേലകൾ- 2012- 13 
- 1 422 / ഇഇ / 2012 - 13 - ഇടുക്കി നേര്യമംഗലം 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 10 / 000 
വരെ ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അത്യവശ്യ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക - 15 ,00,000 

37, 500 
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423 / ഇഇ / 2012 - 13 - ടി റോഡിൽ കി . മീ . 
10 / 000 മുതൽ 20 / 000 വരെ ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടി - 10 ,00 ,000 


25, 000 


ദർ ഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
4,600 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3, 800 + 5 % വാറ്റ്, 
കമനമ്പർ 3 - ന് 4 ,400 + 5 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4 - ന് 
25, 000 + 5 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -8 - 11- 2012 , 4 മണി. 

| പവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമനമ്പർ 4 - ന് 
90 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 60 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 60 ടി.ആർ. 
ഡക്റ്റബിൽ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സ്ഥാപിച്ച് പരിചയമുള്ള 
അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സും എച്ച്. ടി . യോഗ്യതയും, 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് മേഖലയിലെ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 200 ടി.ആർ. 
സെൻട്രലൈസ്ഡ് ചിൽഡ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ് സർക്കാർ മേഖലയിൽ 
സ്ഥാപിച്ചുള്ള പരിചയം. 
- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആ ലേ ഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

-- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം പേർക്ക് മാറാവുന്ന 
വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, 


3 424/ ഇഇ / 2012 -13 - ടി റോഡിൽ കി . മീ . 

20 / 000 മുതൽ 25 / 000 വരെ 20 മി . മീ . 
ഘനത്തിൽ ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് 
ചെയ്യുക - 15 , 00, 000 


37,500 


- 4 425/ ഇഇ / 2012 - 13 - ടി റോഡിൽ കി . മീ . 

30 / 000 മുതൽ 35/ 000 വരെ 20 മി . മീ . 
ഘനത്തിൽ ടി 15 ,00,000 


37,500 
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426 / ഇഇ / 2012 - 13 - ടി റോഡിൽ കി . മീ . 
38/ 000 മുതൽ 39/ 000 വരെ 20 മി . മീ . 
ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുക 
| 15 , 00,000 


37 , 500 


6 427 / ഇഇ / 2012 -13 - ടി റോഡിൽ കി . മീ . 

40 / 000 മുതൽ 45/ 000 വരെ 20 മി. മീ . 
ഘനത്തിൽ ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുക 
15,00 ,000 


37,500 


23rd OCT. 2012] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


306 


പുനർ ലേലപരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,575 , 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2,415. 


നിബന്ധനകൾ 


1. ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 

വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
( www. keralapwd. gov.in ) ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റ് 
രേഖകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി .) നമ്പർ 1245 / 2010 / പാ . മ . വ ., 
തിരുവനന്തപുരം തീയതി 2 - 8 - 2010 പ്രകാരം നിശ്ചിത 

സമയത്തിനുമുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ട തുമാകുന്നു . 
2 . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് പൈനാവ് 
ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്നവിധം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് 
ടാവൻകൂറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽനിന്നും 
ടെണ്ടറിനോട് അടുത്ത ദിനങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേ 
ണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റ്അല്ലെങ്കിൽ 

സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
3. പവ ത്തി കൾ തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി 6 മാ സം 

ആകുന്നു . 
4. കരാറുകാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത എ , ബി , സി 

രജിസ്ട്രേഷൻ ആകുന്നു . 
5. കോൺട്രാക് ടേഴ് സ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ പകർപ്പ് 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
6 . ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 

ആ വശ്യമായ മുദ്രപത്രത്തിൽ മുഴു വൻ പൂരിപ്പിച്ച് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടി ദർഘാസ് 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
7 . ഓരോ ദർഘാ സു കളും പ്രത്യേകം കവ റു ക ളിൽ 

ആയതിന്റെ ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനുപുറത്ത് രേഖപ്പെ 
ടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. 


നമ്പർ എ3- 8 / 98 . 

- 2012 സെപ്റ്റംബർ 20. 
സബ് ഡിവിഷൻ എസ്. ആർ. നമ്പർ 15/ 2012. 
സെക്ഷ ൻ എസ്. ആർ. നമ്പർ 3/ 2012 . 

- ദേശീയപാത - 49 മധുര- കൊച്ചി റോഡിൽ കി . മീ . 228/ 300 
(RHS ) - ൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടു 
മരങ്ങൾ ( പാല - 1, വെൺതേക്ക്- 1) കോതമംഗലം നാഷണൽ 

ഹൈവേ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദേശീയപാത 49 മധുര 
കൊച്ചി റോഡിൽ കി . മീ . 228 / 300 - ൽ പരസ്യമായി ലേലം 
ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലദിവസം അവധിയായി വരിക 
യാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതാ 
യിരിക്കും. ലേലത്തിൽ പങ്ക് ചേരാമെന്നുള്ളവർ, ലേല സമയ 
ത്തിനുമുൻപായി 900 നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് ലേലത്തിൽ 
പങ്കു ചേരേ ണ്ട താണ്. 30 - 11 - 2012 , 11 മണിക്ക് ലേലം 
നടത്തുന്നതാണ്. 

ലേലത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിനുപകരം ദർഘാസു 
കളും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ 
ലേലത്തിന് തലേദിവസം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
പരമാവധി തുകയും വിൽപ്പന നികുതിയും ഇൻകംടാക്സസും 
ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നികുതിയും ( വിലയും മൂല്യ 
വർദ്ധിത നികുതിയും കൂടിയ തുകയുടെ 5 % വന വികസന 
- നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ) മൊത്തം തുകയ്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നാഷണൽ ഹൈവേ സബ്ഡിവിഷൻ 
കോതമംഗലത്തിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത D . D . ദർഘാസി 
നൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾമുഖേനയോ, 
ലേലം വിളി യിലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം 
കൊള്ളുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 
കൂടു തൽ തുക ലേലം വിളി യിൽ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ച് 
സംഖ്യയും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നികുതികളും അടക്കം 
മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻ തന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

- ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്ന തീയതി. 
മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ലേല വസ്തുക്കൾ വെട്ടി നീക്കേണ്ട 
താകുന്നു . 

-- പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


കപ . . 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നാഷണൽ ഹൈവേ വിഭാഗം, 

- അസിസ്റ്റന്റ് 
കോതമംഗലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 


8. ജി . ഒ . ( എം എസ്.) 135 / 97 / കോ - ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 

13 - 11- 1997 പ്രകാരം ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി 
കൾക്കും ജി. ഒ. ( എംഎസ്.) 81/ 97 / പി . ഡബ്ല . ആന്റ് റ്റി . 
തീയതി 7-8 -1997 , ജി . ഒ. ( എംഎസ്.) 75 /98/ പി. ഡബ്ലു . 
ആന്റ് റ്റി . തീയതി 18 - 8 - 1998 എന്നീ ഉത്ത ര വുകൾ 
പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനും 
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ഈ ദർഘാസുകൾക്കും 
ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 2 / 2012 - 13. 

2012 ഒക്ടോബർ 10 . 
- കേരള ഗവർണർക്കു വേണ്ടി കോതമംഗലം ( റോഡ്സ് 
വിഭാഗം), അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
താഴെ പറ ഞ്ഞി രി ക്കുന്ന തീയതി ക ളിൽ വൈകുന്നേരം 
നാലുമണി വരെ ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, 
പൈനാവ്, ഇടുക്കി. 


- ( ഒപ്പ്) 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 6 - 11- 2012, 
- 4 . 30 മണി. 


ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4.30- ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ് ഡി യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ബന്ധ പ്പെട്ട 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, കോതമംഗലം 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന വിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലു 
കളോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെ ണ്ട റു കളും ഡാഫ് റ്റും 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
കരാറുകാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡിന്റെ ശരി പകർപ്പ് 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ഉപരിതലം പുതുക്കൽ വേലകൾ 2012 -13 


6/എഇഇ / 2012- 13 നെഹു ജംഗ്ഷൻ- കുഴികണ്ടം 
കടവ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 5,00,000 


12 ,500 


2 7/എഇ/2012 -13 ഈട്ടിപ്പാറ- തടത്തികുന്നേപ്പടി 

റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 5,00,000 


12 , 500 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 

റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണവും 
അറ്റകുറ്റപണികളും - 2012 - 13 


3 8/എഇ/2012- 13 - ആലുവ-മൂന്നാർ റോഡ് കി. മീ . 
- 30 / 000 മുതൽ 38 /000 വരെ ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റ് ജോലികൾ - 4,00,000 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, റോഡ്സ് വിഭാഗം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോതമംഗലം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


10, 000 


12 ,500 


12 ,500 


6 


11 ) 


4 9 /എഇ/ 2012 -13 -നങ്ങേലിപ്പടി- 314 കോളനി 

റോഡ് കി. മീ . 1/000 മുതൽ 4 /500 വരെ ബിറ്റ് 

ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് വേലകൾ- 5,00,000 
5 10 /എഇഇ/2012 -13-- കുരൂർ തോടിനു സൈഡിൽ 

ന്യൂ ബൈപാസ് റോഡിൽ ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യ 
ങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ബാരിയേഴ്സിന്റെ 
നിർമ്മാണവും- 5, 00 ,000 
11 / എഇഇ/ 2012 - 13 - ആലുവ-മൂന്നാർ റോഡ് 
കി . മീ . 30/ 000 - ൽ ഡയിനേജ് സൗകര്യങ്ങളുടെ 
നിർമ്മാണം - 5,00,000 
12/ എഇഇ / 2012- 13 കോതമംഗലം ബൈപാസ് 
റോഡ് കി. മീ. 0 /000 മുതൽ 3/ 000 വരെ ബിറ്റ് 

ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് വേലകൾ- 4,00,000 
8 13/ എഇഇ/ 2012 -13 - നെല്ലിമറ്റം- പോത്തുകുഴി 

റോഡ് കി. മീ. 0/ 000 മുതൽ 1/000 വരെ ബിറ്റ് 

ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് വേലകൾ - 3,00,000 
9 14 / എഇഇ/ 2012 - 13 - പ്ലാമുടി- കോട്ടപ്പടി റോഡ് 

കി. മീ . 1/ 000 മുതൽ 3 / 000 വരെയും 4 / 000 
മുതൽ 7/ 000 വരെയും ബിറ്റ് ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
വേലകൾ - 5, 00,000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
No. DBT/EE/ BLD / EKM/2012-13 . 2012 സെപ്റ്റംബർ 27 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന ജോലിക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 8 - 11 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ ആയി രി ക്കും . അന്നേദിവസം ഏ ത ങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 44/EE /BLD /EKM/ 2012-13 . 

പവ്യത്തിയുടെ പേര് - MLA SDF - തൃപ്പൂണിത്തുറ 
നിയോ ജ ക മ ണ്ഡ ലം - ത്യ പൂ ണി ത്തുറ ഗവ . ബോയ് സ് 
എച്ച്. എസ്. എസ്. - ന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം. 

അടങ്കൽ തുക - 44,30,000. 


12 , 500 


10 , 000 


7, 500 


12 ,500 


നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 7,035. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - എ , ബി . 
നിർമ്മാണ കാലാവധി - 9 മാസം. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ/ www. keralapwd.gov.in - ൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


10 15/ എഇഇ / 2012 - 13 - സബ്സ്റ്റേഷൻ- ചെറുവട്ടൂർ 

റോഡ് കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 4/ 000 വരെ ബിറ്റ് 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് വേലകൾ - 5,00,000 

12 , 500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 3 - നും 7 - നും 
800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 600 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക് 
1, 000+ വാറ്റ്. 

ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 11 - 2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 
Gaz . No. 20/ 2012 /DTP (PWD ). 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 


(e .-Government Procurement ) 


നമ്പർ ഡി. ബി. ( റ്റി .എൻ.) 5 / 2012 -13. 2012 ഒക്ടോബർ 3. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും 7 -11- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് ആ ലേ ഖനം ചെയ്ത മുദവച്ച് ക വ ു ക ളിൽ 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 - ന് കരാറു 
കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


1 20 /എഇഇ / 2012 - 13 - ഗവൺമെന്റ് ഐ . റ്റി . ഐ . 
മണീടിനുവേണ്ടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം - 
- 5 , 65 , 000 


14,200 


2 21/എഇഇ / 2012 - 13 - മൂവാറ്റുപുഴ മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂവാറ്റുപുഴ 
താലൂക്ക് ആഫീസിന്റെ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 1, 40 , 000 


3 ,500 


| No . D5-3703/ 28/ 2012 . 

29th September 2012. 
- Bids from Contractors/ firms for Pre - Qualification -Cum 
Financial bids are invited by the undersigned on or 
before 20 - 11 -2012 , 5 p. m . for the work mentioned below 
through online only (e -bid ). 

Tender Number and Name of work with Estimate PAC 
(Civil works only ) — PQ. 53 /12 - 13 — Construction of THQ 
Hospital, Kodungallur - 690 lakhs. 
Details of Work : Five storied RCC framed 

structure building 
Foundation 

: RCC Pile/RR masonry 
Superstructure : Solid Cement concrete 

block 
Doors 

: Anjily wood/PVC 
Windows 

: Aluminium 
Flooring 

- Vitrtified/ Ceramic Tiles/ Granite 
Period of completion — 24 months. 

A class contractors/ Firms ( also having joint venture ) 
registered in State PWD having experience in the Building 
construction work of similar nature and also consider 
themselves capable of taking up the construction of major 
building Pre- qualification bids & tender Schedule of the 
above building works will be available on Website of 
Kerala PWD from 9 - 11- 2012 up to the last date of receipt 
of tenders. Cost of tender forms should be remitted as 
Demand Draft in favour of Superintending Engineer, PWD 
Buildings , Central Circle , Thrissur. The contractors / firms 
themselves should produce relevant records to prove their 
- eligibility for the bids, the eligibility norms are as follows: 

1. Contractor/firms should execute Government works 
- of similar: Nature costing 414 Lakhs ( 60 % of 

tender amount ) each during the last five financial 

years (Annual Turn Over). 
2 . Contractors / Firms should have satisfactorily 
completed a single Work at least not less than 

276 Lakhs (Estimate PAC ) (40 % of tender amount) 

during the last 3 years. 
3. Contractors/ Firms should have a financial capacity 

of producing Bank guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the Time of executing 

agreement. 
4 . List of tools & plants 
Lorry / Tipper 

3 Nos. 
Hoist 

2 Nos. 


ദർ ഘാസ് പമാ ണത്തിന്റെ വില ക മ ന മ്പർ 1 - ന് 
1, 200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 300 + വാറ്റ്. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " ഡി യും അതിലുപരിയും. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കമനമ്പർ 1- ന് 2 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് ടെണ്ടർ 
ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകളും ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പും 
സഹിതം സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില ബന്ധ പ്പെട്ട 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി 
ടെ ണ്ട റി നോ ടൊപ്പം ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അല്ലാ ത്ത വ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകളും ഡാഫ്റ്റും രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ അഥവാ 
അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


-- കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
മൂവാറ്റുപുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


Cement Concrete 
Mixer 


3 Nos. 


Vibrator 


4 Nos. 
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Pump 


3 Nos. 


Generator 


1 No. 


Scaffolding & 

Shuttering 
JCB 


1500 me 


1 No. 


Copy of certificate for item No . 1, 2 and 4 attested 
by an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the bid . 

- The filled up and digitally signed P. Q . bids along 
with scanned copies of EMD , cost of tender documents/ 
bid submission fee, Preliminary Agreement and EMD 
Exemption Certificate (if any) shall be submitted through 
on line and subsequently in a separate cover physically 
with three copies of P. Q . bid to be submitted so as to 
reach this office on or before 4 p . m . on 23 - 11 - 2012 , 
otherwise such tenders will be rejected . 

| The P . Q . bids will be opened on 23 - 11- 2012 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of Pre -qualification 
panels. If the date of opening of P . Q . bid happened to be 
a public holiday , the P. Q . bid will be opened on the very 
next working day in the specified time. The price bid will 
be opened only after the finalization of P. Q . bids by 
Chief Engineer s Committee and only these of the bidders 
who have become pre- qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/ firms concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the contractors/ firms without required 
E . M . D . of 17 , 25 ,000 pledged in the name of 
undersigned and the executed preliminary agreement in 
stamp paper worth 100 will be summarily rejected. 

The condition in G . O . ( P ) 84 / 97 /PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P . W . D . regarding P . Q . bids and tenders 
will remain unchanged and are equally applicable to the 
above work also . The undersigned reserves the right to 
reject all or any of the tenders on P. Q . bids without 
assigning any reasons. Price preference of 10 % of the 
contract amount of the lowest quoted contractor may be 
allowed to the tender submitted by M / s Kerala State 
Construction Corporation Limited . All the rules in PWD 
regarding the tenders are applicable to this tender also . 

കേ രള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കേരള പൊതു മരാമത്ത് 
വകുപ്പ്മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയ 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ “ എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ, സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ എന്നിവ രിൽ നിന്നും താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോ ഗ്യതാനിർ ണ്ണ യ ത്തിനും 
പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി മാത്രം 
(e - bid ) ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ 

തെളിയിക്കു ന്ന തി നുള്ള രേഖകൾ ദർഘാ സി നോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തികവർഷങ്ങ ളിൽ വാർഷിക 
ഇടപാട് തുക 414 ലക്ഷത്തിൽ ( ടെണ്ടർ തുകയുടെ 60 % ) 
കുറയാത്ത സമാ ന മായ സർക്കാർ പവ്യ ത്തി കൾ 
ചെയ്തിരിക്കണം. (1) ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ 
വർഷ ത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓ വർ കണ ക്ക് ) 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. ( 2) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ 
എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക 276 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ( ടെണ്ടർ 
തുകയുടെ 40 %) ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്ക ണം . 
( 3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതി 
നുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. ( 4) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 
ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ - 3 എണ്ണം, 
( ബി) ഹോയിസ്റ്റ് - 2 എണ്ണം, ( സി ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് 
മോട്ടോർ മിക്സർ- 3 എണ്ണം, ( ഡി ) വൈബ്രേറ്റർ - 4 എണ്ണം, 
( ഇ ) പമ്പ് - 3 എണ്ണം, ( എ ഫ് ) ജന റേ റ്റർ - 1 എണ്ണം, 
( ജി ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് ഷട്ടറിംഗ് 1500 ചതുരശ്രമീറ്റർ, 
(എച്ച്) ജെ . സി . ബി. - 1 എണ്ണം. 

- ക്രമ നമ്പർ 1, 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
രേഖകൾ എക്സ്സിക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പവ ത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും ( സിവിൽ പണികൾ) - പി . ക്യു . 53 / 2 0 12 - 13 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയുടെ 
നിർമ്മാണം- 690 ലക്ഷം. 

- വിവരണം -അഞ്ച് നിലകളിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് 
ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം 

അടിത്തറ- പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കരിങ്കല്ല് 
ചുമർ - സോളിഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് 
വാതിൽ ആഞ്ഞിലിമരം / പി. വി . സി. 
ജനൽ അലൂമിനിയം 
ഫ്ളോറിംഗ് വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽ/ സിറാമിക്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് 
കാലാവധി 24 മാസം. 


മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കു മുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ 9 - 11- 2012 മുതൽ കേരള പി. ഡബ്ലു . ഡി . യുടെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
വരെ ലഭ്യമാ യി രിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീ ക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി. 
20 - 11- 2012, 5 മണിവരെയാണ്. 

കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ്തുകയിൽ നിന്നും 10 % 
കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. നിരതദ്രവ്യം, ദർഘാസ് 
പമാ ണ ത്തിന്റെ വില , പിലി മി നറി എഗി മെന്റ്, 
നിരതദ്രവ്യം ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും 
സ്കാൻ ചെയ്ത്ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ 
ഇവയും പി. ക്യു . ബിഡിന്റെ 3 കോപ്പിയും കൂടി ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്ന തീയതിയായ 23 - 11- 2012 , 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ 
പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം ദ ർ ഘാ സു കൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
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2 ,450 


മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 
17 ,25,000 - ന്റെ നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരത 
ദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
23 - 11 - 2012 വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും 
അംഗീകാരത്തിനുംവേണ്ടിഅയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീക രിച്ച് കരാറുകാ രു ടെയും 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. 

- യോഗ്യത നിർണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവ്യ ത്തിക്കുള്ള ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയ തിയും ബന്ധ പ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറി യി രു ന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാ ര ണ വും കാണിക്കാത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു വാനുള്ള അവകാശവും താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


1,250 


400 


350 


Office of the Superintending Engineer, 
PWD Buildings, Central Circle , | (Sd.) 
Thrissur. 

Superintending Engineer. 


400 
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- 95 / 2012 -13 വാഴക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ 
പുതിയ കെട്ടിടഭാഗത്തിന്റെ വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 
പഴയ കെട്ടിട ഭാ ഗ ത്തിന്റെ വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ നവീകരണവും - 

97 ,000 
5 - 96 / 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ബിദ ബ്ലോക്കിലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡ് സ്ഥാപിക്കൽ - 

- 50 ,000 
6 97/ 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ബി1 ബ്ലോക്കിലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽഓഫീസിൽ 
( ഹോമിയോ) വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 

15, 000 
7 98/ 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ബി3 ബ്ലോക്കിലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ 
വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റ 
പ്പണികളും - 13,000 
99 / 2012 - 13 - പെരിന്തൽമണ്ണ മിനി സിവിൽ 
സ്റ്റേഷനിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് 
ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15 ,000 
- 100 / 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

10 ,000 
101/2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ബി2 ബ്ലോക്കിലെ ജില്ലാ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ 
( ജനറൽ) വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15, 000 
11 102/ 2012 - 13 - പൊന്നാനി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷ 

നിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15, 000 
103 / 2012 -13 - - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി1 

ബ്ലോക്കിലെ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ 
എൽ. എ . ജനറൽ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 

നാ ഡ് സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം വ ദ തി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

15 , 000 
13 104 / 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ബിദ ബ്ലോക്കിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ 
പൊതുവായ സർവ്വീസിന്റെ പുനക്രമീകരണം - 

50, 000 
14 - 105/ 2012 - 13 - പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് 

പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ സി. എൻ. സി . 
ലേത്ത് മെഷീൻ റൂമിലെ വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും- 48, 000 
15 106/ 2012 - 13 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ഡെയറി ഡവലപ്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ് 
ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 37,000 


250 


10 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി .എൻ.- 08 / 2012 - 13 . 2012 ഒക്ടോബർ 5. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുതി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
മല പ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് കേരള 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കരാറുകാരിൽനിന്നും 15 - 11- 2012, 3 മണിവരെ മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


400 


400 


12 


400 


1,250 


1, 250 


1 92 / 2012 -13 - തിരൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ 

( പഴയ കോടതി സമുച്ചയം) വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും- 50, 000 
2 93/ 2012 - 13 - തിരൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 

നോ ഡ് സ് ഥാ പി ക്ക ലും വൈദ്യുതി 
പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും - 1,05,000 
-- 94/ 2012 - 13 - നിലമ്പൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

കെട്ടിട വിഭാഗം സെക്ഷൻഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
നോഡ് സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാ 
പനങ്ങളുടെ നവീകരണവും - 1, 04,000 


2 ,650 


1, 200 


2 , 600 


950 
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ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 
ഇവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ്. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത് - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 ദിവസം. 
- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കാൻ യോഗ്യ ത യു ളള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 
വിൽപ്പന നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 
മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ 
നിന്നും 15 - 11- 2012 - ന് ഒരു മണിവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ- 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 15 - 11 -2012 , 3 മണിക്കുമുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
കാര ണ വശാലും പരിഗണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


Tender documents and tender schedule may be 
downloaded free of cost from the e -GP Website 
www. etenders. kerala. gov .in . A bid submission fee of 
| 26, 010 shall be remitted in the form of D .D . in favour of 
Superintending Engineer, PWD Buildings North Circle, 
Kozhikode payable at Kozhikode and the scanned copy of 
this D . D . shall be submitted online during the time of 
bid submission . 

All bid /tender documents are to be submitted online 
only and in the designated cover ( s )/ envelope( s ) on the 
e -GP website . Technical bid and financial bid shall be 
submitted in their respective designated online covers . 
Tenders /bids shall be accepted only through online mode 
on the e -GP website and no manual submission of the 
same shall be entertained . Late tenders will not be 
accepted. 

The scanned copies of EMD , cost of tender 
documents /bid submission fee , registration certificate duly 
attested by the Superintending Engineer /Executive 
Engineer, PWD , Kerala , Preliminary Agreement, Bid 
Capacity Certificate and EMD Exemption Certificate 
(if any ) shall be submitted online and subsequently in a 
separate cover physically . More details on EMD & cost of 
tender documents /bid submission fee are mentioned in 
the Form 83 document. 

The technical bids shall be opened online at the 
Office of the Superintending Engineer, Buildings North 
Circle at 4 p .m . by the Superintending Engineer 
(Competent Tender Opening Authority ) in the presence of 
the bidders/their representatives who wish to attend at the 
above address. If the tender opening date happens to be 
on a holiday or non -working day due to any other valid 
reason , the tender opening process will be done on the 
next working day at same time and place . 

Online tenders /bids are to be accompanied with a 
preliminary agreement executed in Kerala Stamp Paper 
worth 100 . Tenders /bids received online without the 
scanned copy of EMD , cost of tender documents /bid 
submission fee and preliminary agreement will not be 
considered and shall be summarily rejected . Further details 
can be had from the NIT or Office of the Superintending 
Engineer , Public Works Department, Buildings 
North Circle , Kozhikode during working hours. 

All other existing conditions related to P . Q . tender of 
Kerala PWD will be applicable in this tender also . The 
Public Works Department will not be responsible for any 
error like missing of schedule data while downloading by 
the Bidder. 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 

( e-Government Procurement) 


No. DB1/ TN9/2012 - 13 ( PQ )e- Tender. 3rd October 2012 . 

The Superintending Engineer, PWD Buildings North 
Circle , Kozhikode for and on behalf of the Governor of 
Kerala invites online bids from the Registered Bidders of 
PWD who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % ( Forty percentage ) of 
the estimate Probable Amount of Contract ( PAC ) of the 
work during the last five years. 

Tender No . — P. Q . 53/2012- 13/SENC . 

Name of Work with Estimate Amount - Construction 
of building for Taluk Hospital, Koyilandy — 1151 Lakh . 

Earnest Money Deposit - 28,77 ,500 . 
Tender Submission Fee — 26 ,250 . 

Tender documents can be downloaded from the 
website www. etenders . kerala. gov.in from 2 - 11 - 2012 
on wards . 


Last date and time of receipt of tender /bids 
8- 11- 2012 upto 4 p . m . 

Date and time of opening of tender — 9 - 11- 2012 , 
11 a. m . in the Superintending Engineer s Chamber. 

Classification of Bidder — " A " Class . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതു മരാമത്തു വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം, ഉത്തര മേഖല, 
കോഴിക്കോട് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയ 
സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തിയുടെ 
40 %- ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളസമാനമായ ഏതെങ്കിലും 
ഒരു പണി ( ഒറ്റ പ്രവർത്തി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം 
ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ “ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ 
സ്ഥാപ ന ങ്ങ ൾ എന്നി വ രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമായുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി ക്ഷണിക്കുന്നു . 


Period of completion — 30 months. 


Gaz, No. 20/ 2012/DTP (PWD ). 
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ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 53/ 2012 - 13/എസ്. ഇ .എൻ. സി . - ഓൺലൈൻ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 100- ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് 

പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, നിരതദ്രവ്യം, 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും കോഴിക്കോട് 

ഷെഡ്യൂളിന്റെ വില ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, 
ജില്ല യിൽ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ് 

പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ടെണ്ടറിനാവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ 
ഹോസ്പിറ്റലിനുവേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 1151 ലക്ഷം. 

എന്നിവയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കോപ്പി ഓൺലെനായി 
നിരതദ്രവ്യം - 28,77,500. 

സമർപ്പിക്കാത്തതും അവയുടെ ഒറിജിനൽ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് - 26 ,250. 

തുറക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ 

നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ www.etenders. kerala. gov. in എന്ന വിവരങ്ങൾ NIT - ൽ നിന്നോ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നോ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 2 - 11- 2012 -ാം തീയതി മുതൽ ഡൗൺ ഓഫീസ് സമയത്ത് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇ - പേയ്മെന്റിന് 
ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ( കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാ ന 

കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ 
തീയതിയും സമയവും- 8 -11-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 

വിവര ങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ സ്സും ) ദർഘാ സി നൊപ്പം 

സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
9 - 11 - 2012 -ാം തീയതി സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറുടെ 
മുറിയിൽ രാവിലെ 11 മണിക്ക്. 

- കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ പി . ക്യു . പ്രവർത്തി 

കൾക്കായി നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
കരാറുകാരനുവേണ്ട യോഗ്യത " എ ക്ലാസ്. 

പവ്യ ത്തിക്കും ബാധ ക മാ ണ് . കരാ റു കാർ വി വ ര ങ്ങ ൾ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി- 30 മാസം. 

അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു നഷ്ട 

ത്തിനും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും ദർഘാസ് ഷഡളും 
www.etenders.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 
സൗജന്യ മായി ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാ വു ന്ന തുമാണ്. Office of the Superintending Engineer, 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസായി 26, 010 ഡിമാന്റ് PWD Buildings, North Circle, 

- (Sd.) 
ഡാഫ്റ്റ് കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ് നോർത്ത് സർക്കിൾ Kozhikode. 

Superintending Engineer. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കോഴിക്കോട് മാറാവുന്ന 
രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടതും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത്ഓൺലൈനിൽ 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
-- എല്ലാ ടെണ്ടർ പ്രമാണങ്ങളും e- GP വെബ്സൈററിൽ നമ്പർ ഡി . ബി .1- ടി .എൻ. 8 /2012 - 13. 2012 സെപ്റ്റംബർ 29. 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കവറു ക ളിൽ ഓൺലെനായി മാത്രം 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെക്നിക്കൽ ബിഡും ഫിനാൻഷ്യൽ 

കെട്ടിട ങ്ങളും തദ്ദേശ പവർ ത്തി കളും, ഉത്ത ര മ ഖ ല , 
ബിഡും യഥാക്രമം അവ യ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 

കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
ഓൺലൈൻ കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
e - GP വെബ്സൈററിലൂടെഓൺലൈനായി മാത്രമേ സ്വീകരി 
ക്കുകയുള്ളൂ. നേരിട്ടോ തപാലിലോ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 
തല്ല. താമസിച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കളിൽ www.keralapwd. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് 

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ നികുതി 
നിരതദ്രവ്യം, ഷെഡ്യൂളിന്റെ വില / ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന 

ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് സർക്കിളിന് 
തിനുള്ള ഫീസ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ പണം 
എഞ്ചിനീയറോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 

അടച്ച രസീതോ ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ്, ബിഡ് കപ്പാസിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 

നിന്നും എടുത്ത സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
നിര തദവ്യം ഒഴിവാക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യ മെ ങ്കിൽ 

വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഉത്തരമേഖല, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ 
അത് എന്നിവ സ്കാൻഡ് കോപ്പി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 

മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ക്കേണ്ടതും അവയുടെ ഒറിജിനലുകൾ ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നത്തിന് 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
മുമ്പ് ഈ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 

ചെക്കുകളോ മറേറതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
ഷെഡ്യൂളിന്റെ വില ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം 
എന്നിവയുടെ വിശദാംശം ഫോറം 83 - ൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
- കോഴി ക്കോട് ബിൽ ഡിംഗ് സ് നോർത്ത് സർക്കിൾ - പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത്ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 9 - 11 - 2012 - ന് 4 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ - പകർപ്പും പാൻകാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും 
ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഓൺലെനായി തുറക്കു ന്ന താ ണ്. സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ 
ദർ ഘാസ് തുറ ക്കു വാൻ നിശ്ചയിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം ര ജി സ് റ്റേർഡ് തപാൽ/ സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ഈ 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഓഫീസിൽ 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം - ദ ർ ഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ 
മേൽകാണിച്ച അതേ സമയത്തും സ്ഥലത്തും ദർഘാസുകൾ വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി 
തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6 , 7 , 8 ഇവയ്ക്ക് 
2012 ഒക്ടോബർ 29 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 
കമനമ്പർ 2 , 3 , 4, 9 ഇവയ്ക്ക് 2012 നവം ബർ 15 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ. 


- ( 1) 


( 3) 


| 1 


13/എസ് . ഇ .എൻ. സി ./ 2012 - 13 -- പാലക്കാട് 
മൊയൻസ് സ്കൂളിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം ( റീ - ടെണ്ടർ) - 283 ലക്ഷം 
( SOR 2010 ) 

| 7 , 07 ,500 


- പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 
18 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2, 3 , 9 ഇവയ്ക്ക് 15 മാസം, കമനമ്പർ 
4 - ന് 10 മാസം, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 16 മാസം, ക്രമനമ്പർ 6, 7 , 8 
ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം. 


- 4 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ ക്ലാസ്സ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാംതന്നെ സമയബന്ധിതമായി 
കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടു 
പ്പുകളും ഉള്ള കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസംമൂലം 
(പവ്യത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി 
തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി, ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ 
എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.എന്തെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഇ - പെയ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ 
(കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന കോർ ബാങ്കിങ്ങ് സൗകര്യ 
മുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ 
അഡ്രസ്സും) ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 
വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടാതെ പുതുക്കിയ പി . ഡബ്ലിയൂ . ഡി. മാന്വൽ 2012 - ലെ എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമാണ്. 


38/എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 2012 - 13 - കോഴിക്കോട് 
ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സിവിൽ 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിനു വേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം ( ഫേസ്-1 ) - 190 ലക്ഷം - 4, 75, 000 
37/ എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 2012 - 13 - കോഴിക്കോട് 
ഗവ. ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 
മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം ( ഫേസ്- 1) - 210 ലക്ഷം 

5, 25,000 
30/എസ് . ഇ .എൻ. സി ./ 2012 - 13 - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ പി . ടി . എം . 
കോളേജിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾക്കുവേണ്ടി 
കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കലും ഇൻഫാസ്ട്രക്ച്ചർ 
സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തലും- - 
- 109 ലക്ഷം 

| 2,72,500 
5 43/എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 2012 -13 - വയനാട് 

ജില്ലയിൽ മേപ്പാടി പോളിടെക്നിക്കിന് 
വേണ്ടി ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം- 230 ലക്ഷം 

5,75,000 
35 /എസ് . ഇ . എൻ. സി .| 2012 - 13 
കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വെറ്ററിനറി 
സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം- ( റീ - ടെണ്ടർ) 
74 , 67 , 454 

1,86,700 
7 50 /എസ്. ഇ . എൻ. സി./ 2012 - 13 - കണ്ണൂർ 

ജില്ലയിലെ മാടായിയിൽ എ . ഇ . ഒ. 
ഓഫീസിനുവേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
( റീ - ടെണ്ടർ ) - 57, 00, 000 (SOR 2010 ) 1,42 ,500 
51/ എസ്. ഇ . എൻ. സി./ 2012- 13 - കോഴിക്കോട് 
ജില്ലയിൽ കൊടുവള്ളി റെസ്റ്റ് ഹൗസിനു 
വേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
( റീ - ടെണ്ടർ ) - 80,00, 000 (SOR 2010 ) 2,00, 000 
52 /എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 2012 - 13 - നബാർഡ് 
ആർ. ഐ . ഡി . എഫ്.- 17 - മലപ്പുറം 
ജില്ലയിൽ തിരൂരങ്ങാടി ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജിനുവേണ്ടി അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ 
നിർമ്മാ ണം - 1,90,00,000 

4 ,75 ,000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില / ഡിമാന്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 2, 
3, 5, 9 ഇവയ്ക്ക് 

26,250 ( 25,000 + 1,250 ), ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 17 , 22 0 ( 16 , 400 + 82 0 ) , കമ നമ്പർ 6 - ന് 

11,865 (11,300 + 565 ), ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 9,030 (8,600 + 430 ), 
ക്രമനമ്പർ 8- ന് 12,600 ( 12,000 + 600 ). 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
തീയതി ക്രമനമ്പർ 1, 5, 6, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 2012 ഒക്ടോബർ 
19 -ാം തീയതി മുതൽ, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 , 9 ഇവയ്ക്ക് 2012 
നവംബർ 8 -ാം തീയതി മുതൽ. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ്, 
കെട്ടിടങ്ങളുംതദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, 
ഉത്തരമേഖല, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 001. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 17 / 2012 - 13 ] 
നമ്പർ ഡി. സി. 13 / ടി.എൻ. 2012- 13 . 2012 സെപ്റ്റംബർ 29. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് 2 - 11-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കിട്ടിയ ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേ 
ദിവസം അവധിയാ ണെ ങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - പാലക്കാട് 
ജില്ല -മാത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കക്കംപൊറ്റ -മാത്തൂർ എന്നീ 
സ്ഥല ങ്ങ ളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പരി ങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 
ഇറി ഗേ ഷൻ ചാ ന ലി ന് കുറുകെ പാലം നിർമ്മാണം 
73 ,46,500 . 


നിരതദ്രവ്യം - 


1, 83,700 . 
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- (1) 


( 2) 


7 , 500 


7 ,500 


7 , 200 


6 ,250 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 11,100 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാർക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത " എ ക്ലാസ്. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി - 6 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ www.keralapwd .gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
" Latest Tenders- Read More എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കാ വു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 

ഫോമു കൾ ആ വ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖ കൾ സഹിതം 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിര ത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്ത ര മേ ഖല, കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ വ്യം , പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷൻ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസി 
നൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ, തപാൽ മാർഗ്ഗം 
രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
ക യുള്ളു. കരാറു കാർ അ വ രുടെ ഇ - മെയിൽ ഐ . ഡി .. 
ന മ്പരും ഫാക് സ് നമ്പ രും ദർഘാ സി നൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടാകാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
ഓ ഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ പുതു ക്കിയ മാന്വൽ പ്രകാരം ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


5 ,000 


2 ,750 


2 ,500 


3 വടകര ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 

കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര റിപ്പയർ 
പ്രവർത്തികൾ - 3,00,000 
നാദാപുരം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ 
ടി - 3,00,000 
വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ഹേമന്തം) ടി - 2, 87,000 
അഴിയൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന്റെ 
ടി - 2,50,000 
മുൻസിഫ് കോർട്ട് വടകര - പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ 
സ്വീവേജ് പൈപ്പ്, വിൻഡോഷട്ടർ, വാട്ടർ 
മീറ്റർ ഇവ പുനസ്ഥാപിക്കുകയും നിലം 
സിറാമിക് ടൈൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

പ്രവൃത്തി - 2,00,000 
8 അഴിയൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
- അടിയന്തിര റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - 

- 1, 10 ,000 
- 9 നടുവണ്ണൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക 

റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ - 1,00,000 
- 10 ഇരിങ്ങൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ 

പെയിന്റിംഗും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും 
32,000 

ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 
11 ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മൊകേരി - പാർക്കിംഗ് 

ഷെഡ് നിർമ്മാണവും നിലത്ത് ടൈൽ 
വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും - 5,00,000 
- എടച്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ 
ഓപ്പൺ വെൽ നിർമ്മാണവും പമ്പ്സെറ്റ് 
വാട്ടർ സപ്ലെ ഇവ സ്ഥാപിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 1,80, 000 
13 -ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് 
പ്രവൃത്തികൾ - സബ്ജയിൽ വടകരയിൽ 
ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 1,44 ,830 

എം . പി . എൽ. എ . ഡി . പ്രവൃത്തികൾ 
14 നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കോത്ത് 

കടവ് മാപ്പിള എൽ. പി.സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 
ലാബ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം - 2 ,75 ,000 


800 


12 , 500 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഉത്തരമേഖലാ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും 
കോഴിക്കോട്- 1. 


- ( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


4 , 500 


13 


ദർഘാസ്/ പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


3, 650 


- 6 , 900 


- റീ ടെണ്ടർ 


7 ,500 


നമ്പർ ഡി .1/ ടി .എൻ/ 2010. 

2012 ഒക്ടോബർ 6. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപ വിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടി താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു. 2 -11-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 4 .30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 
(1) (2) 

- ( 3) 
എ . ഇ . ഒ . ഓഫീസ് കൊയിലാണ്ടി - ഒന്നാം 
നില യി ൽ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ 
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തി - 5, 80,000 14 ,500 
എൻ. ഡി . പി. എസ്. / അഡീഷണൽ 
ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റ് സെഷൻസ് കോർട്ട് 
വടകര ഓഫീസിന്റെ സിറാമിക് 
ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - 4,00,000 

10, 000 


- 15 നടുവണ്ണൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ 

അഡീഷണൽ റിക്കാർഡ് റൂം നിർമ്മിക്കുന്ന 

പ്രവൃത്തി- 3,00,000 
16 വടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

എക്സൈസ് സർക്കിൾ ആന്റ് റേഞ്ച് 
ഓഫീസിൽ ടോയ്ലറ്റ്, വാട്ടർ സപ്ലെ, 
ഫ്ളോറിംഗ് മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ - 

3 , 00 , 000 
17 വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 

കോടതി കോടർട്ട്ഹാൾ സീലിംഗിന്റെ 

അറ്റകുറ്റപണികൾ - 3, 00,000 
18 നാദാപുരം മുനിസിഫ് കോർട്ടിൽ ബസ് 
നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും 
1,27, 000 


7 ,500 


2 


7 , 500 


3 , 200 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി. ടെണ്ടർ / 5/2012- 13. 2012 സെപ്റ്റംബർ 29. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, വയനാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടു ളള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദ ർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പി ക്കാ വു ന്നതും അന്നേ ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


കമ 


നിരതദ്രവ്യം 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


- (1) 


(2 ) 


13 -ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രവൃത്തികൾ 


37,500 


37,500 


റീടെണ്ടർ- ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 
19 ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് 
റൂറൽ വടകരയുടെ പ്രത്യേക റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ - 1,00,000 

2 ,500 
20 എടച്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റുമതിൽ 

( പടിഞ്ഞാറുഭാഗം) പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 1,00,000 

2 ,500 
21 എടച്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റുമതിൽ 
( കിഴക്കുഭാഗം) 

പുനരുദ്ധാരണ 
- പ്രവൃത്തികൾ - 1, 00,000 

2,500 
22 ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, മടപ്പള്ളി- ലൈബറി 
റൂമിന്റെ അലൂമിനിയം പാർട്ടീഷ്യൻ 
പ്രവൃത്തികൾ- 75,000 

1, 900 
23 മൊകേരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് - പി. ജി. 

ക്ലാസ്സ് റൂമിലും ഓഫീസിലും വാഷ് ബേസിൻ 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി - 30,000 

- 750 
ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
1, 2 60 , കമ ന മ്പർ 2 - ന് 840 , കമ ന മ്പർ 3 മുതൽ 
6 വരെയും 14 മുതൽ 17 വരെയും 630 , കമ ന മ്പർ 7 
മുതൽ 9 വരെയും 12 - നും 13 നും , 18 മുതൽ 22 വരെയും 
420, ക്രമനമ്പർ 10 - നും 23 - നും 315 , ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 1,050 . 
പ്രവൃത്തികളുടെ കാലാവധി 1 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡളുകളും കരാറുകാർ 
പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിന്റെ www. keralapwd . gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റിൽ ഹോം പേജിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെണ്ടഴ് സ് 
എന്ന ലിങ്കിൽനിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, കൊയിലാണ്ടി 
ശാഖ യിൽ നിന്നും മാറാവുന്ന വിധം ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്/ 
ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക്ആയി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കരാറുകാർ അവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ മായ 
രേഖകൾ സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് 
മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ വകുപ്പിൽ വരുന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് യാതൊരു 
കാരണവശാലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ഇ - പേയ്മെന്റ് 
പകാരം പണം ല ഭി ക്കു ന്ന തിന് ആവ ശ്യ മായ ഫോറം 
( Annexure - II ) ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 


37 , 500 


45,000 


45,000 


50 , 000 


50 ,000 


- 1 എസ്. എച്ച്. 2012- 13 - കൽപ്പറ്റ - വാരാമ്പറ്റ 

റോഡിൽ കി. മീ. 1/000- മുതൽ 2/ 000 വരെ 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തി 

15, 00,000 
2 ടി കി . മീ . 15 / 000 മുതൽ 16 / 000 വരെ 

- ടി - 15 ,00,000 
- 3 ടി കി. മീ . 14/ 000 മുതൽ 15 / 000 വരെ 

ടി - 15,00,000 
- ടി കി . മീ . 3/ 000 മുതൽ 4/ 000 വരെ 

ടി - 18, 00 ,000 
ടി കി . മീ . 12 / 000 മുതൽ 13 / 000 വരെ 

ടി 18 ,00,000 
- 6 ടി കി . മീ . 16 /500 മുതൽ 17 / 725 വരെ 

ടി - 20, 00,000 
ടി കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 0 / 070 വരെ 
- ഡയിനേജ് നിർമ്മാണവും പാർശ്വ 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും - 25,00,000 
ടി കി . മീ . 0 / 078 മുതൽ 0 / 158 വരെ 

ടി - 25,00 ,000 
- 9 ടി കി . മീ . 0 / 070 - നും 0 / 078 - നും 

ഇ ട യി ൽ ഔാ വ് ചാ ലു ം ക ല ങ്ക് 
നിർമ്മാണവും കി. മീ. 0/ 000 മുതൽ 1/ 170 
വരെ നിലവിലുളള റോഡ് ഉയർത്തലും - 

| 25, 00,000 
- 10 ടി സി . വി . ജി. റോഡിൽ കി. മീ. 88 /000 

മുതൽ 88 / 500 വരെ പാർശ്വ സം രക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 19,00,000 
എം . ഡി . ആർ. 2012 - 13 - മാനന്തവാടി 
കണ്ടാത്തുവയൽ റോഡിൽ കി . മീ. 4/ 000 
മുതൽ 5/ 000 വരെ 20 എം. എം. ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തി- 15,00,000 
ടി - മാന ന്ത വാടി - പക ന്തളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 17 / 0 0 0 മുതൽ 18 /000 വരെ 
ടി - 17, 00,000 


50 ,000 


50,000 


47 , 500 


37 ,500 


അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കൊയിലാണ്ടി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


42, 500 
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316 


- (1) 


29 


(2 ) 
എം. ഡി. ആർ. 2012 - 13 - സുൽത്താൻബത്തേരി 
കട്ടയാട്- പഴുപ്പത്തൂർ- ചാപ്പക്കൊല്ലി-വാകേരി 
ഇരുളം റോഡിൽ കി . മീ . 9/ 30 0 - നും 
10 / 300 - നും ഇടയിൽ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 15, 00, 000 


37 , 500 


30 


21 


32 


13 എം . ഡി . ആർ. 2012 - 13 - മാനന്തവാടി 

കൈതക്കൽ റോഡിൽ കി . മീ . 5 /000 മുതൽ 
6/ 000 വരെ 20 എം. എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
പ്രവൃത്തി- 15,00,000 

37 ,500 
14 - ടി തവിഞ്ഞാൽ - വാളാട് -കുഞ്ഞാം 

റോഡിൽ കി. മീ . 7 / 000 മുതൽ 8 / 000 
വരെ ടി - 15 ,00 ,000 

37 , 500 
15 ടി ചെന്നലോട്- ഓട്ടുപാറ റോഡിൽ 

കി . മീ . 7 / 000 മുതൽ 8 / 000 വരെ ടി 
15, 00,000 

37 ,500 
16 ടി മാനന്തവാടി- കൈതക്കൽ റോഡിൽ 

കി . മീ . 6 / 000 മുതൽ 7 / 000 വരെ ടി - - 
15, 00,000 

- 37 , 500 
17 ടി ചെന്ന ലോട്- ഓട്ടു പാറ റോഡിൽ 

കി . മീ . 8 / 000 മുതൽ 9 / 0 0 0 വരെ ടി 
| 15, 00,000 

37 ,500 
18 ടി തവി ഞ്ഞാൽ - വാളാട്- 

കുഞ്ഞാം 
റോഡിൽ കി . മീ . 6 / 000 മുതൽ 7 / 000 
വരെ ടി - 15,00,000 

37 , 500 
19 ടി ചെന്നലോട്- ഓട്ടു പാറ റോഡിൽ 

കി . മീ . 5 / 400 മുതൽ 6 / 350 വരെ ടി 
15,00,000 

37, 500 
20 ടി ചെന്നലോട് - ഓട്ടുപാറ റോഡിൽ 

കി . മീ . 9 / 800 മുതൽ 10 / 600 വരെ ടി 
15, 00, 000 

37 , 500 
21 ടി മാനന്തവാടി- കൈതക്കൽ റോഡിൽ 

കി . മീ . 7 / 000 മുതൽ 8/ 000 വരെ ടി 
15 ,00 ,000 

37 ,500 
22 ടി കണിയാമ്പറ്റ- വ ര ദൂർ റോഡിൽ 

കി . മീ . 0/ 800 മുതൽ 1/ 600 വരെ ടി 
15, 00, 000 

37 ,500 


ടി മുളളൻകൊല്ലി- പാടിച്ചിറ - കബനിഗിരി 
മരക്കടവ്- പെരിക്കല്ലൂർ റോഡിൽ കി. മീ . 
5 / 000 - നും 6/ 200 - നും ഇടയിൽ അടിയന്തിര 
ബി. ടി. പ്രവൃത്തികൾ - 15 ,00 , 000 

37 ,500 
ടി അമ്പലവയൽ- 

ചുള്ളിയോട് റോഡിൽ 
കി. മീ . 2/ 000 - നും 3/ 000 - നും ഇടയിൽ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 20 എം . എം . 
ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തിയും ബി. ടി. 
പാച്ച് പ്രവൃത്തിയും - 15,00,000 

37,500 
ടി സുൽത്താൻബത്തേരി - ചേര മ്പാടി 
റോഡിൽ കി. മീ. 0 / 750 - നും 2/ 200 - നും 
ഇടയിൽ അടിയന്തിര ബി. ടി . പ്രവൃത്തികൾ - 
10,00,000 

25,000 
33 ടി കാപ്പി സെറ്റ്-പുൽപ്പളളി - പക്കം 

ദസനക്കര റോഡിൽ കി . മീ . 11 / 730 മുതൽ 
12 / 730 വ രെ ടി - 15, 00,000 

37 ,500 
ടി ഇരുളം-മൂന്നാനക്കുഴി-മീനങ്ങാടി 
റോഡിൽ കി . മീ . 12 / 500 മുതൽ 12/ 250 
വരെ അടിയന്തിര അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ- 
20 എം. എം. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തിയും 

ബി . ടി. പാച്ച് പ്രവൃത്തിയും - 15,00 ,000 37,500 
35 ടി സുൽത്താൻബത്തേരി- കട്ടയാട്-പഴുപ്പത്തൂർ 

ചാപ്പക്കൊല്ലി-വാകേരി- ഇരുളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 12 / 30 0 - നും 14 / 100 - നും ഇടയിൽ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15,00,000 37,500 
36 ടി ചീയമ്പം 56 - കാപ്പിസെറ്റ് റോഡിൽ 

കി . മീ . 6/ 50 0 - നും 7 / 500 - നും ഇടയിൽ 
അടിയന്തിര സ്ട്രിപ് ബി. ടി. പ്രവൃത്തി 
15,00, 000 

37 ,500 


34 


23 - 


ടി തവിഞ്ഞാൽ - വാളാട് -കുഞ്ഞാം 
റോഡിൽ കി . മീ . 4/ 000 മുതൽ 5/ 0 0 0 
രെ ടി - 15,00,000 

37,500 


വ 


38 


24 - ടി കണിയാമ്പറ്റ- വരദൂർ റോഡിൽ 

കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 0 / 800 വരെ ടിപ്പ 
15 ,00,000 

37 , 500 
25 ടി തവി ഞ്ഞാൽ - വാളാട് - കുഞ്ഞാം 

റോഡിൽ കി . മീ . 13 / 000 മുതൽ 14 / 500 
വരെ ടി - 14,00,000 

35 ,000 
- ടി കണിയാമ്പറ്റ - മീനങ്ങാടി റോഡിൽ 

കി . മീ . 12 / 30 0 മു ത ൽ 12 / 80 0 വ ര 
അ ടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ടി 
15,00,000 

37 ,500 
27 ടി കാപ്പി സെറ്റ് - പുൽപ്പളളി - പക്കം- 

ദസ ന ക്കര റോ ഡി ൽ കി . മീ . 2 / 50 0 
മുതൽ 3 / 500 വരെ ടി - 15 , 00,000 

37,500 


) 


26 


- 37 ടി പഴൂർ- ചീരാൽ റോഡിൽ കി . മീ . 

3/000 നും 4/ 000- നും ഇടയിൽ അടിയന്തിര 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കൾ -- 20 എം. എം . ചിപ്പിംഗ് 
കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തിയും ബി . ടി . പാച്ച് 
പ്രവൃത്തിയും - 15,00, 000 

- 37 , 500 
ടി മാനന്തവാടി -പ്രകന്തളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 9 / 0 00 - നും 9/ 600 - നും ഇടയിൽ 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 10, 00 , 000 

25 ,000 
ടി മാനന്തവാടി-പ്രകന്തളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 9/ 600 - നും 10 /240- നും ഇടയിൽ 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 10 ,00,000 

25 ,000 
ടി മാനന്തവാടി-പ്രകന്തളം റോഡിൽ 
കി . മീ . 6/ 640 - നും 8/ 0 0 0 - നും ഇടയിൽ 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 10,00,000 

25,000 


39 


40 


28 ടി മീനങ്ങാടി - കുമ്പളേരി- അമ്പലവയൽ 

റോഡിൽ കി . മീ . 3 / 500 മുതൽ 41 200 
വ ര അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- 
20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തിയും 
ബി . ടി . പാച്ച് പ്രവൃത്തിയും - 15, 00 ,000 


37, 500 
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- (1) 


( 2 ) 


57 ടി മക്കിമല - കെ തക്കൊല്ലി റോ ഡ് 

കി . മീ . 0/ 000 - നും 4/ 150 - നും ടി 
- 20 ,00, 000 


50,000 


15 , 000 


41 എം. ഡി. ആർ. 2012 - 13 - മാ ന ത വാ ടി - 

കൈതക്കൽ റോഡിൽ കി . മീ . 8 / 000 - നും 
8 / 500 - നും ഇടയിൽ 20 എം . എം . ചിപ്പിംഗ് 

കാർപ്പെറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ - 6, 00,000 
42 ടി മുട്ടിൽ- മേപ്പാടി റോഡിൽ കി . മീ . 
- 11 / 5 0 0 - നും 12 / 4 0 0 - നും ഇടയിൽ ടിപ 

15,00, 000 
ടി മുട്ടിൽ- മേപ്പാടി റോഡിൽ കി . മീ. 
12 / 400 - നും 13/ 250 - നും ഇട യിൽ ടി 

15 , 00, 000 


50 , 000 


37 ,500 


50, 000 


37, 500 


50,000 


37 ,500 


44 ടി കൽപ്പറ്റ- മേപ്പാടി റോഡിൽ കി . മീ. 

5 / 000 - നും 6 / 000 - നും ഇ ട യി ൽ ടി 

15,00,000 
45 ടി മുട്ടിൽ- മേപ്പാടി റോഡിൽ കി . മീ . 

13/ 250 - നും 14 / 150 - നും ഇ ട യി ൽ ടി - - 

15 ,00, 000 


58 ടി പനമരം- പാലുകുന്ന് റോഡ് കി . മീ . 

0 / 0 0 0 - നു - 4 / 2 0 0 - നു ം ടി 

20,00,000 
59 ടി കണിയാരം -ചൂട്ടക്കടവ്-താഴെയങ്ങാടി 

റോഡ് കി . മീ . 0 / 0 0 0 - നു ം 2 / 700 - നും 

ടി - 20,00,000 
60 ടി 44 -ാം മെൽ-മക്കിമല റോഡ് കി. മീ . 

4/150 - നു - 6/ 000 - നും ടി -- 20,00,000 
ടി വാളാട്- എടത്തന- ക്രൈബൽ സ്കൂൾ 
റോഡ് കി. മീ . 0 /000 - നും 3 / 600- നും ടി 

- 20,00,000 
62 ടി കെല്ലൂർ- കൊ മ്മ യാട്- പാലിയണ 

തരുവണ കക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് പടിഞ്ഞാറത്തറ 
റോഡ് കി. മീ 0/000 - നു ം 2 / 000- നും ടി 

20,00,000 
63 ടി വെള്ളമുണ്ട- 8/ 4- അഞ്ചാംപീടിക റോഡ് 

കി . മീ . 0 / 000 - നു - 5 / 9 00 - നും ടി 

20,00,000 


50, 000 


37,500 


50, 000 


46 ടി വെങ്ങപ്പളളി-ആനോത്ത്- പൊഴുതന 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 200 - നും 2/ 400 - നും 
ഇട യി ൽ ടി - 15,00,000 

37,500 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 2012 -13 


50, 000 


സാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ 2012 - 13 


64 


ഒ . ആർ. 2012 - 13 - പാറക്കടവ് പാലം 
നിർ മ്മാ ണ ത്തി ന വ ണ്ടി യു ള ള 
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി- 7,60 ,000 


19, 000 


വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി പ്രവൃത്തികൾ 2012 - 13 
65 എഫ്. ഡി. 2012 - 13 - മാനന്തവാടി -കൽപ്പറ്റ 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 2 0 0 - ൽ അടിയന്തിര 
സം ര ക്ഷ ണ ഭിത്തി നിർ മ്മി ക്ക ൽ 
| 20 ,00,000 


50,000 


- ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ 


47 ആർ. പി. 2012- 13 പുതുശ്ശേരിക്കടവ്- ബാങ്ക് കുന്ന് 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 500 - നും 2/ 700 - നും 
ഇടയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 10 ,00,000 25, 000 
ടി പടിഞ്ഞാറത്തറ- കു പാടിത്തറ റോഡ് 
കി . മീ . 0/ 000 - നും 3/ 100 - നും ഇ ട യി ൽ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടു ത്തലും കലുങ്ക് പുനർ 
നിർമ്മാണവും - 15 ,00 ,000 

37,500 
49 ടി കാപ്പുണ്ടിക്കൽ- പേരാൽ- പനങ്കുഴി റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 000 - നും 2/ 900 - നും ഇ ട യി ൽ 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - 25,00,000 

50,000 
ടി നരിക്കുണ്ട്- പെരുമ്പാടികുന്ന് റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 000 - നും 0/ 800 - നും ഇ ട യി ൽ 
ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - 20,00, 000 

50,000 
51 ടി കോറോം- കരിമ്പിൽ- പേരിയ റോഡ് 

കി . മീ . 4 / 000 - നും 7 / 000 - നും ടി 
| 25, 00, 000 

50,000 
52 ടി അമ്പലവയൽ-പുറക്കാടി റോഡ് കി . മീ . 
- 0 / 000 - നും 2/ 000 - നു ം ടി - 25,00,000 50,000 
53 ടി താഴെ മുത്തുമാരി - മേലെ മുത്തുമാരി 

റോഡ് കി . മീ . 0/ 000 - നും 1/ 000 - നും 
ടി - 20 ,00, 000 

50,000 
54 ടി എടത്തന - ചുളളി- വെൺമണി റോഡ് 

കി . മീ . 0 / 000 - നും 4 / 000 - നു ം ടി 
| 20 , 00 ,000 

50,000 


66 


49,350 


67 


ടി. എസ്. പി . കോർപ്പസ്ഫണ്ട്2011 - 12 
തൊണ്ടർ നാട് പഞ്ചായത്തിലെ പന്നിപ്പാട് 
കോളനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 

19,74,000 
മാനന്തവാടി- കൽപ്പറ്റ റോഡിൽ കി . മീ . 
23 / 700 - മുതൽ 24 / 700 വരെ റീസ്റ്റോറേഷൻ 
പ്രവൃത്തി- 13 ,00, 000 

പുനർ ദർഘാസ് 
68 ടി . എസ്. പി . കോർപ്പസ്ഫണ്ട്2011 - 12 

തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യങ്കോട് 
കുറിച്ചു കോളനി റോഡ് അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തൽ - 24,00, 000 


32 , 500 


50, 000 


25 ,000 


55 ടി പഴഞ്ചന- പഴയങ്ങാടി -വെള്ളമുണ്ട റോഡ് 

കി . മീ . 0/ 000 - നു ം 2 / 000 - നു ം ടി 
- 10 ,00, 000 
ടി കെല്ലൂർ- കാപ്പികുന്ന്സ്കൂൾ- കരിങ്ങാരി 
റോഡ് കി . മീ . 0 / 0 0 0 - നു ം 1/ 900 - നും 
ഇട യിൽ ഉ പ രി തലം പുതു ക്കൽ 
20 ,00, 000 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില - കമനമ്പർ 4 - നും 
5 - നും 2 , 835 , കമ ന മ്പർ 6 , 50 , 53 , 54, 56 മുതൽ 63 
വരെയും 65, 66 ഇവയ്ക്കും 3, 150, കമനമ്പർ 7, 8, 9, 49 , 
51, 52 ഇവയ്ക്ക് 3,990, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 3, 045, ക്രമനമ്പർ 
12 - ന് 2,730 , ക്രമനമ്പർ 25 - ന് 2,205, ക്രമനമ്പർ 32, 38 , 
39 , 40 , 47 , 55, 64 ഇവയ്ക്ക് 1,575, കമ ന മ്പർ 41 - ന് 

1,260, ക്രമനമ്പർ 67 - ന് 2, 100 , ക്രമനമ്പർ 68 - ന് 3,780, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 2, 415. 


56 


50 , 000 
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- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 
46 വരെ 31- 12 - 2012, ക്രമനമ്പർ 48 - ന് 4 മാസം, ക്രമനമ്പർ 
64 - ന് 2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 

ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 
തീയതി - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 23 വരെ 18 - 10 - 2012 മുതൽ, 
ക്രമനമ്പർ 24 മുതൽ 46 വരെ 27 - 10 - 2012 മുതൽ, ക്രമനമ്പർ 
47 മുതൽ 68 വരെ 1 - 11- 2012 മുതൽ. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയ തിയും സമയവും - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 23 വരെ 
30 - 10 - 2012, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 24 മുതൽ 40 വരെ 2 - 11 - 2012 , 
4 മണി, ക്രമനമ്പർ 47 മുതൽ 68 വരെ 6 - 11-2012 , 4 മണി. 


- കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 
11, 13 മുതൽ 48 വരെയും 55, 64, 67 ഇവയ്ക്കും സി യും 
ഉപരിയും. ക്രമ നമ്പർ 4 മുതൽ 12 വരെയും 49 മുതൽ 
54 വരെയും, 56 മുതൽ 63 വരെയും 65, 66, 68 ഇവയ്ക്കും 
ബി യും ഉപരിയും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ് സൈറ്റിൽ പര സ്യ പ്പെടു ത്തി യത് കരാ റു കാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും 
അതോടൊപ്പമു ളള എല്ലാ രേഖകളും നിശ്ചിത E . M.D 
സഹിതം പി . ഡ ബ്ല . ഡി . റോഡ് സ് ഡിവിഷൻഓഫീസ്, 
കൽപ്പറ്റ, വയനാടിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

-- ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം ദേശ സാൽകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില യാ യി ചെക്കു കളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നല്ല . 

-- പുതുക്കിയ പി . ഡബ്ല . ഡി . മാന്വലിൽ 20 - 9 - 2012 - ലെ 
ഗവ.ഉ . ( എം . എസ്.) നമ്പർ 60 / 12 / പി. ഡബ്ലു . ഡി. പ്രകാരം നടത്തിയ 
ഭേദ ഗതി അ നു സ രിച്ച് എസ്റ്റി മേറ്റ് തുകയുടെ 2. 5 % 


നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, 
കൽപ്പറ്റയുടെ മേലൊപ്പോടുകൂടി ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ചലാൻ രസീത്, എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റയുടെ പേരിലുളളതും 
ഷെഡ്യൂൾഡ്/ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള 
ഡാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കാൾ ഡെപ്പോസിറ്റോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റയുടെ പേരിലുളള 
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കിസാൻ 
വികാസ് പതമോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്റ്റേർഡ്/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് 
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . 

- കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എ ല്ലാ 
നിബന്ധനകളും പുതുക്കിയ പി . ഡബ്ലു . ഡി . മാന്വൽ പ്രകാരം 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
വയനാട്, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


